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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ 




8 июня, суббота - 1 Э. 00 - 21.00 
16 июня, воскресенье - 2 1 -00-22.00 
23 июня, воскресенье - 
30 июня, воскресенье - В.Ои-іи.ии 

По данным газеты «Нижегородские ноности» 


РОДИЛСЯ, ЖЕНИЛСЯ, УМЕР... 

Даиые ю Ксювсконураноіу 
за ірошедшую іедеію 


Умерших 

Новорожденных 

Браков - 4 
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и праздник 

КТО К НОМ СО ЩИТОМ ОріДСТ... ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ■ НА «ПЯТАЧОК»! 


ситуация 

Смерч, от которого 
пострадало население 
Тулы и Подмосковья, 
добавил не только 
проблем по 
восстановлению 
ущерба тем 
населенным пунктам, 
которые на себе 
убедились в 
разрушительной силе 
стихии. 

Он прибавил бдительности и 
кстовчанам, которые, увидев в те- 
левизионных репортажах как сры- 
вает крыши, как рушатся от пото- 
ков ветра хлипкие конструкции, 
стали более внимательно присмат- 
риваться и к тому, что может при 
сильном порыве ветра упасть на 
голову и их землякам. 

В поле зрения граждан, обра- 
тившихся в редакцию газеты «Зем- 
ляки», попали рекламные щиты, 
располагающиеся в Кстове. «Па 
днях был сильный ветер, СМИ пе- 
редавали «штормовое предупреж- 
дение у. И когда я оказалась рядом 
с рекламным щитом, что установ- 
лен напротив дома №2 по улице 
Иванова, за кинотеатром «Русь», 
я увидела, что от порывов ветра 
он сильно раскачивается . Нахо- 
диться вблизи нето было страш- 
но», - рассказала нам Наталья, 
позвонившая с этой проблемой в 
редакцию. Аналогичное обращение 
поступило и по поводу рекламно- 
го щита, расположенного по ад- 
ресу проспект Победы, д. 3. 

Жалобы котовчан мы переадре- 
совали в администрацию Котовс- 
кого района, поскольку уполномо- 

СПРОСИ ПРО воду 

ПРИЕМНАЯ ГРАЖДАН гу- 
бернатора и правительства Ниже- 
городской области с 19 по 25 
июня 201 3 проводит горячую Ин- 
тер н ет- л ин ию п о тем е Ъ « П роб л е- 
мы водоснабжения населения Ни- 
жегородской области». Гражда- 
нам предоставляется возмож- 
ность направить свои вопросы на 
горячую интернет- линию, кото- 
рая размещена на сай^ге прави- 
тельства Н ижег ород ско й области 
ѵѵдок.двдеттепѣ-пгіоѵ.ги. 

25 июня, с 10 до 1 2 часов, 
проводится горячая телефонная 
линия по теме: «Проблемы водо- 
снабжения населения Нижего- 
р од с к о й о б л а от и » . Т ел е фо н ы 
горячей линии: 419-74-33, 411- 
91-91, 439-10-22, 439-06- 
61, 430-93-25. 

С ЗАБОТОЙ 
0 КЛИЕНТАХ 

ГЛОТОК ПРОХЛАДНОЙ воды 
бывает единственным спасением 
в жаркую летнюю пору. Компания 
«Связист» заботится о комфорте 
для своих кл иен тов . Именно поэто- 
му в летние месяцы в сервисных 
центрах ком пан и и, н аходя щихся 
по адресам пр. Победы, д. 3 и 
ул. Мира, д. 21 А, установлены ку- 
леры с прохладной питьевой во- 
дой, и всегда работает кондицио- 
нер. Связист: «С нами комфортно 
в любую погоду!». 

ПРИХОДИ 
НА «АГР0ФЕСТ»! 

20-21 ИЮНЯ В КОТОВСКОМ 
рай оне ( д Т ат ин ец ) м ин истерст во 
сельского хозяйства и иродо- 
во л ьственных ресурсов и адми- 
нистрация Котовского района 
п р о в од ят об л а от и о й п р а зд и и к 
«Агрофест - НН 2013». В течение 
двух дней, с 1 0 до 1 7 часов, гос- 
тям праздника предоставится 
возможность посетить уникаль- 
ные выставки с ел ьск охозяйст вен - 



Этот рекламный щит за кинотеатром к Русь. # подлежит 
демонтажу. 


ченным органом по подготовке и 
выдаче предписаний на установку 
и аннулирование рекламных конст- 
рукций в городе является МУП «Ад- 
министративно-техническое обес- 
печение Котовского муниципально- 
го района». На минувшей неделе 
мы получили ответ службы на офи- 
циальный запрос. 

В нем сообщается, что порядок 
установки и эксплуатации реклам- 
ных конструкций на территории 
Котовского муниципального райо- 
на регламентируется Правилами 
установки и эксплуатации реклам- 
ных и информационных конструк- 
ций, утвержденными решением 
Земского собрания Котовского 
муниципального района от 18 сен- 
тября 2012 года №454. А также Ад- 
министративным регламентом по 
П р ед о ста в л он и ю м у н и ц и п ал ь н о й 
услуги «Выдача разрешения на ус- 
тановку рекламной конструкции на 

ной техники и оборудования, пле- 
менного скота, современного 
сельского строительства, выстав- 
ки- я р м ар к и к р естьянск их (фер- 
мерских) и личных подсобных хо- 
зяйств. В рамках праздника будут 
орг ан и зова ны д ем он стра ци он н ый 
показ корм озаготовительной , поч- 
вообрабатывающей, посевной 
техники, конкурсы пахарей и фи- 
гурного вождения тракторов, вы- 
ступления творческих коллективов 
И ижег ород ск ой обла от и . 

Приглашаем всех желающих на 
праздник «Агрофест - МН 2013»! 

□ конкурс для тсж 

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ адми- 
нистрации Котовского райо- 
на обращается к председателям то- 
вариществ собственников жилья 
(ТСЖ). 

М ин истерство жил ищи о- к ом м у- 
нального хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса М тего- 
род окой области в соответствии с 
распоряжением правительства Ни- 
жегородской области от 01 .09. 2008т . 
№ 1488-р проводит областной кон- 
курс на звание «Лучіиеетоварпдест- 
во собственников жилья Ниже- 
городской области», говорится в 
обращении. 

При желании принять участие в 
въ неуказан ном конкурсе необходи- 
мо подать заявку на участие до 28 
августа 2013 года по факсу (831) 
438-96-33. Справки по телефону 
4-42-66. 

НА ПРИЕМ 
К КАЗАЧКОВОЙ 

18 июня, с 14 до 17 часов, по ад- 
ресу: г. Нижний Новгород, ул. Кос- 
тина, дом 2, кабинет 12 будет осу- 
ществляйся личный прием г раждан 
заместителем губернатора Натали- 
ей Владимировной Казачковой, ко- 
ординируюндиѵі вол разы управления 
в области имущественн о- земел ьньгс 
отношений, сферы развития и под- 
держки п ред п рин им ател ьсгв а , по- 
требительского рынка и услуг. 

На прием могут записаться любые 


территории Котовского района», 
утвержденным постановлением 
районной администрации от 
23.10.2012 года №692. 

По рекламным конструкциям, 
указанным в обращении котовчан, 
оперативно приняты решения. «Вы- 
дано решение об аннулировании и 
демонтаже рекламной конструк- 
ции ; расположенной за кинотеат- 
ром «Русь». Готовятся документы в 
суд для принудитольното демонта- 
жа рекламной конструкции ; распо- 
ложенной по адресу проспект По- 
беды, д. 3», - успокоил котовчан 
директор МКУ «АТО Котовского 
района» Сергей Петрухно. 

Стоит поблагодарить за нерав- 
нодушие жителей города, и посо- 
ветовать всем нам более внима- 
тельно смотреть по сторонам во 
время пеших прогулок по Котову. 

Наталья Мещанинова 
2 .епі -паіаІіа@іп аіі . ш 
Фото Сергея Черняева 

жители, если их вопрос не был ре- 
шен на местном уровне. Желающим 
записаться на прием необходимо 
предварительно подать в приемную 
письменное заявление и копии до- 
кументов по рассм ат риваем ому во- 
просу (при наличии). При себе иметь 
паспорт. Запись производится с 9 
до 1 7 часов (суббота и воскресенье 
- выходные дни), обед с 12.00 до 
12.48 по адресу: г. Нижний Новго- 
род, ул. Костина, д. 2, каб, 9, Те- 
лефоны для справок: (831) 439- 
04-98, 430-96-39, Запись на при- 
ем прекращается за 5 (рабочих) 
дней до его проведения. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО 

Приемная губернатора проводит 
безвозмездные правовые консуль- 
тации для пенсионеров и граждан, 
и м е из щ их л ь г от ные категории. 
Консультация будет проходить 
1 1 июня, с 10 часов, по адресу: 
Н. Новгород, ул . Костина, д. 2, 
каб. 12, Граждане могут обратиться к 
специалистам государственно- право- 
вого департамента, отделения пен- 
сионного фонда РФ по Нижегород- 
ской области и министерства соци- 
альной политики Нижегородской об- 
ласти. 

П р ед в а рит ел ь н а я зап ись 

осуществляется ежедневно (поне- 
дельник - четверг с 9 до 18 часов, 
в пятницу с 9 до 1 7 часов), пере- 
рыв на обед с 1 2.00 до 1 2.48 (суб- 
бота и воскресенье - выходные 
дни) по адресу: ул. Костина, д. 2, 
каб, 9. Справки по телефонам 
(831) 439-04-98, 430-96-39. 

Инна Гуревич 
даге1а@3ет .ш 
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тел. Ѣ-$т~й№'65-Іб 

(м-н «Торшвый ІІИКф») 



Последствия пикника в лесном массиве 
Зеленый город. 


Общественное движение «Город для горожан», компания «СИБУР» 
и администрация города Кстово приглашают котовчан 1 1 июня 2013 
года, в 15 часов, на «пятачок» в Зеленый город, где состоится 
праздник, посвященный ОТКРЫТИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ. 

В программе праздника шоу для детей, сувениры, бесплатный 
чай с пирожками. Начнем праздновать День России! 


Пикники на траве - неотъемлемая часть жизни 
горожанина. Нам, живущим в городских 
«трущобах», очень не хватает общения с живой 
природой. 

С молоком матери? 

Ближайшее место 
такого общения - лес , 

Зеленый город, ко- Ь 
торый буквально в 
шаговой доступнос- 
ти. Но, гуляя в лесу, 
мы часто видим не- 
приятные последст- 
вия отдыха горожан: 
поляны, закиданные 
бутылками, стакана- 
ми и другим мусо- 
ром. Часто на местах 
стоянок видно меш- 
ки с собранным му- 
сором - видимо, до 
какого-то момента у резвящейся женной в нашем дворе, я, навер- 
компании еще были мысли убрать ное, понял суть проблемы! Прос- 
за собой мусор, но пьяный мозг из- то люди с самых ранних лет растут 
менил приоритеты. Иногда пос- в окружении грязи. Вы посмотри- 
ледсгвия таких пикников настолько те, в каком состоянии находятся 
впечатляющие, что рука невольно площадки, где играют наши дети 

и внуки. Вокруг скамеек 
и диванов-качалок паке- 
ты от чипсов, бутылки, 
стаканы, шелуха от се- 
мечек. Урны изуродова- 
ны и не ремонтируются! 
Весь песок, в котором 
играют дети, переме- 
шен с окурками, проб- 
ками, кошачьими фека- 
лиями! Окна моей квар- 
тиры выходят во двор, 
и детская площадка у 
меня перед глазами. 
Каждый теплый летний 
вечер скамейки заняты 
папами и мамами в ок- 
ружении бутылок и заку- 
сок, а тем временем 
тянется к фотоаппарату. Эти сним- дети играют в этом бардаке, па- 
ки живо обсуждаются потом на фо- зываемом детской площадкой! Вот 
руги ах и в соцсетях, куда я их вык- отсюда, как говорится, и «ноги ра- 
ла дываю. Народ в Интернете воз- стут»! С детских лет мы видим 
мущается этим безобразием, пьгга- грязь вокруг себя, мы живем в 
ется а нал изировать поведение «лю- ней, воспитываем в ней своих де- 
бител ей природы» . Меня всегда тей! И попадая в девственный лес, 
удивляла тя - а людей отдыхать прак- видимо, чувствуем себя неуютно, 
тически на сванке! Ведь зачастую не не в «своей тарелке»! Поэтому и 
делается даже попытки очистить от создаем себе генетически привыч- 
мусора место пикника, прошедше- ную обстановку. Вы со мной со- 
то ранее! Столкнули с пенька мусор гласны? 

в траву и все - стол готов! ^ Юрий Пузырей, 

Л общественное движение 

Проходя на минувшей неделе «Город для горожан» 

мимо детской площадки, располо- 





Терри тория детской площадки 
во дворе дома по пл. Мира , 6. 


ф РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 


240-08 


- консультация юриста 

- срочная помощь при ДТП 

- споры со стражоещиішмн 

- взыскание реального ущерба 

- обзшіев&ние постановлений 

тг п 2-42-86 


1 ТЕЛЕФОНИЯ, ИНТЕРНЕТ до 100 Мбит/с I 


КАБЕЛЬНОЕ ТВ до 100 каналов 

Подключение по тел. 777-11 РВИАМА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

для заюа рекламы на ближайший номер 

Рекламный отдел 
газеты ««Земляки» 

240-01, 240-02 
240-03, 240-04 
















X «ЗЕМЛЯКИ» 

О №22 (877] 8 июня 2013 



сообщение и заявление поступило в дежурную часть отдела МВД России 
по Кстовскому району за неделю, с 27 мая по 2 июня. Возбуждено десять 
уголовных дел. Зарегистрировано девять краж, два случая побоев, один 
угон и другие преступления. Составлен 81 административный протокол. 
Раскрыто 36 преступлений. 
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Страшная тайна кстовскаго двора 


дело №... 

Двое мужчин - 
Валентин Русов 
и Юрий Васильев - 
могли бы никогда 
не встретиться. 

Они приехали в Кстовс- 
кий район на заработки из 
разных городов и по раз- 
ным причинам. 

Но жизнь сложилась ина- 



Я расстроен, 
я выпью 

Валентин и Юрий были команди- 
ровочными и проживали в одном 
общежитии. Мужчины практически 
не общались - просто кивали друг 
другу при редких коридорных встре- 
чах. Разъехавшись по домам, они бы 
вмиг забыли о существовании друг 
друга, если бы не случай. И алко- 
голь. 

У Юрия заканчивалась команди- 
ровка - пора было возвращаться до- 
мой, к жене и ребенку. Весь день 
он бегал по делам и решал вопро- 
сы, связанные с отъездом. Осталось 
лишь собрать вещи и ждать утрен- 
него поезда. 

Возвращаясь домой, во дворе 
Васильев увидел компанию мужчин 
из общежития, которые выпивали и 
разговаривали за жизнь. * Давай г 
друг, с нами!» - позвали его сосе- 
ди. Юрий, недолго думая, присое- 
динился к веселой компании. 

Чуть позже во двор вошел Русов, 
уже изрядно под хмельком. Как он 
сам рассказывал позже, в этот день 
он узнал печальные новости из дома: 
состояние здоровья его сестры-ин- 
валида ухудшилось. Расстроившись, 
Валентин отправился в кафе зали- 
вать горе проверенным способом. 
Остаканившись пивом, водкой и ко- 
ньяком, Русов рассудил, что на се- 
годня ему уже хватит, и отправился 
отдыхать в" общ ежи ти е . 


Что же случилось между двумя 
мужчинами , не имеющими никаких 
поводов для ссоры ? 


Двое в темном 


Спустя десять минут белый как мел 
Юрий вполз в комнату коменданта 
общежития, держась руками за жи- 
вот, а шор огласился криками подо- 
спевших жильцов: «Помогите, чело- 
века зарезали!» 

Скорая приехала быстро, истекаю- 
щего кровью мужчину увезли в реа- 
нимацию. Но принятые меры не по- 
могли - в больнице Юрий скончался. 
Да и шутка ли - 21 удар ножом? 

Чтожеслучилосьвэти минуты меж- 
ду шумя практически незнакомыми 
мужчинами, не имеющими никаких 
поводов для ссоры? Об этом мог бы 


рассказать второй участник событий, положительных, если верить свиде- 
Валентин, но, по его словам, про- телям, человека 


исходящее он запомнил плохо, фраг- 
ментами, потому что был в тот мо- 
мент сильно пьян. 

Еле-еле воссоздав в памяти карти- 
ну событий, Русов рассказал следуй:]- признали виновным и назначили ему 
^ щее : Юри й п о н еп о н я тн ой причине н а ка за й и е в ви де л и ш е н и я сво боды 

Во "дворе гошГни л а ' ком п а н и я Уви - я ко бы н а ч ал ругаться и угрожа ть ем у . с роко м н а се м ь л ет с отбы ва н и ем 
д е р что сосед и ' вы п и ш ю т " Ва л ен - Валѳ н т и и п ро си л , чт о бы Ва си л ь е в И а ка за н и я в и сп ра ви т ел ьн ой кол он и и 
тин не смог пройти мимо и присев- оставил его в покое, но тот был выше строгого режима, 
динился к ним. Потек обычный муж- и физически сильнее его, а потому Ирино Малышева 

окон разговор, и ничто не предав- чувствовал свое превосходство и не дахе1а@)3ет.ги 

і мал о белы унимался, Потом убийца запомнил по материалам пресс-службы 

щ А лишь, как Юрий стоял, согнувшись, Котовского городского суда 


Парковка на газоне наказуема 


рейд 

Парковка во дворе: удобство 
для водителя, проблема для пе- 
шехода. К вечеру кстовские мик- 
рорайоны превращается в авто- 
парки. Транспорт владельцы 
паркуют, невзирая на правила: 
оставляют машины под запре- 
щающим знаком, заезжают на 
тротуары или иные пешеходные 
зоны, умудряются ставить авто 
на газоне игвя даже детской пло- 
щадке. 

Самые злостные нарушители появ- 
ляются в нашей постоянной рубрике 
«Стопкам», В последнее время коли- 
чество нарушителей превысило все 
Нормы приличия, что послужило пово- 
дом для слеш а лизи раза иного рейда. 

Рейд, проведенный шестого июня 
вместе с инспекторами ДПС ОГИБДД 
отдела МВД России по Кстовскому 
району, лейтенантом полный и Генна- 
дием Алексеевым и лейтенантом по- 
лиции Алексеем Гороховым, в оче- 
редной раз показал, что автомобилей 
на улицах нашего города становится с 
каждым днем все больше, а паркуют 
их как придется. «Проблема действи- 
тельно есть, - говорит Г ен надой Алек- 
сеев. - У нас многие дворовые терри- 
тории не продуем отрѳны под стоянки 


Но с засильем транспорта во дво- 
рах, признаются в ГИБДД, справить- 
ся не просто. В законе четко прописа- 
но; нельзя парковать машину на газо - 
нах и каждый автолюбитель знает, что 
за это предусмотрен штраф. Овца ко 
нигде в документах не указано, что 
именно считать газоном. ‘ 


.-■в 



На нарушителей составляю тся 
протоколы. 


стражам порядка открывают дверь, 
происходит диалог следующего содер- 
жания; 

- Почему поставили автомобиль 
на газон? 

- Больше не знаю куда ставить. 

- Знаете, что ятя правонаруше- 
ние? 

- Знаю . 

После профилакти 1 ческой беседы, на 
автовладельца составляют протокол об 
адм и і-і и страти в ном пра вон а руш ен и и . 
гч , - "Иг*" Согласно ч. 3 ст. 

Ш Іц 3. В Кодекса об адми- 

нистративных нару- 
шениях Нижегородс- 
кой области, за пар- 
ковку на газоне фи- 
314 ч ески м л и ца м гро - 
зит штраф от 2 до 4 
тысяч рублей, юри- 
дическим - от 30 до 
60 тысяч рублей. 

к При чем, реше- 
ниѳ о штрафе прини - 
мает сдминисіращгя 

- все материалы по 
парковкам на газонах 
мы направляем гущ 

- поясняет Алексей 
I орехов. - А вот за 

парковку на детских 

плоіцадках: и тротуарах - штраф, вы/ш- 
сываѳтся на месте. Сотласяо ст 12. 19 


В отдельных дворах проблема рейта - и еп оложен н ом м ёсте азтом обилен дол - 
ѳтся: там околю домов расширяют до- го и скать не при ходит ся : на уг і и це Па р- 
роги, строят ^карманы». Причем ; не ков а я и на проспекте Победы таких 


страдают ни детские площадки] ни 
места , для отдыха граждан. Автовла- 
дельцы мот\д спокойно припарковать - 
ся, не мешая гроѳщуспеще.хники: по- 
жарных, скорой помощи. 

Но таких уторов пока меньше, по- 


нарушител ей довольно много, несмот- 
ря на утренний час. Вот водитель 
«Лады» заехал колесом через бордюр 
на газон, а вот хозяин «Фольксвагена»: 
уверенно расположился на траве у шко- 
лы М^В, вот еще две вазовские ма- 


этому проолѳма с парковками стоит шины пристроились на газоне у дома 
остро, жалоб от жителей поступает №11 на Парковой. 


достаточно много. Причем, начинают 
звонитъ те с зимы : Но зимой отлав- 
ливать нарушителей весьма проблема- 
тично, псюкольку под снегом не втщ- 
но, где газон, а где дорога, а сейчас 
- самое время. Так что если замечаете 
нарушителей - звоните в дежурную 
часть: 3-32-45 \ 


Желающих выйти из дома и пере- 
парковать авто не нашлось, тогда ин- 
спекторы находяТ адреса нарушителей 
по базе ГИБДД. 

К хозяевам брошенных автомоби- 
лей, которые живут неподалеку, уча- 
стники рейда поднимаются в кварти- 
ры. В каждом из этих случаев, если 


Воры поехали на дачи 


и держался двумя руками за живот. 

Очнулся Русов, по его словам, 
когда шел по улице куда глаза гля- 
дят. Лишь когда он увидел у себя в 
руках окровавленный нож (по сло- 
вам преступника, нож он всегда 
носил с собой), то осознал, что со- 
вершил преступление. Тут и подъе- 
хала полицейская машина. Отри- 
цать свою вину задержанный не 
стал и добровольно сдался. 

Судье ничего не оставалось, как 
по верить Русо ву на слово, посколь- 
ку свидетелей этого события не 
было. А согласно презумпции не- 
виновности, которая действует у 
нас в стране, все имеющиеся со- 
мнения должны толковаться в 
пользу обвиняемого, а не потер- 
певшего. 

Оба хороши 

г* » г&яь Вина Валентина Русова была уста- 

ДВОре новлена и доказана, его преступные 

Все мужчины потихоньку разошлись действия квалифицировали по ч. 4 
- кто домой, кто в магазин за новой ст.1 11 УК РФ как умышленное при- 
порцией спиртного. В темном даоре чинение тяжкого вреда здоровью, 
осталисьдвое- Юрий и Валентин. Они опасного для жизни человека, по- 
оставались одни буквально десять влекшее по неосторожности смерть 
минут, но то, что произошло за это потерпевшего, 
время, навсегда будет покрыто тай- Коллектив, где работал Русов, 
ной. провел специальное собрание и на- 


руки вверх! 


писал ходатайство о назначении ему 
наказания, не связанного с лишени- 
ем свободы. На работе Валентина 
характеризовали только с положи- 
тельной стороны как отзывчивого, 
исполнительного, спокойного и не 
агрессивного человека. 

Практически то же самое говори- 
ли и об убитом Юрие Васильеве. О 
нем вспоминали как о хорошем, дру- 
желюбном, отзывчивом парне, отме- 
чали, что дажевсостоянии алкоголь- 
ного опьянения он вел себя спокой- 
но и адекватно. Тем более непонят- 
но, что могли не поделить даа этих 


Тем не менее, даже самые хоро- 
шие люди совершают ошибки и дол- 
жны расплачиваться за них по всей 
строгости закона. Валентина Русова 


Украли запаску 

Запасное колесо «Бриджстоун» 
было похищено в ночь на 30 мая с 
полуприцепа автомобиля МАЗ, 
припаркованного на обочине трас- 
сы М7, в районе 391 километра. В 
ходе осмотра места происшествия 
полицейские установили, что ук- 
раденное колесо воришки откати- 
ли в лесополосу и погрузили в ав- 
томобиль. Предположительно зло- 
умышленники передвигались на 
автомашине ГАЗель. Ущерб оцени- 
вается в 25 тысяч рублей. 

Незаконная врезка 

В 1 1 .30, 30 мая была зафикси- 
рована врезка на пятом километ- 
ре нефтепровода отвода на Кудь- 
минскую нефтебазу (данный от- 
вод с 2007 года находится на кон- 
сервации). Преступники привари- 
ли к телу трубы патрубок, на ко- 
торый закрепили кран. На месте 
происшествия обнаружен шланг 
высокого давления длиной три 
метра. Ущерб устанавливается. 

Пр исвоили 
материал 

С 29 по 30 мая неизвестные по- 
хозяйничали на земельном участ- 
ке недалеко от деревни Келейни- 
ково. Беспрепятственно воришки 
присвоили себе 60 листов проф- 
настила: 35 листов коричневого и 
25 - серого цвета, а также при- 
хватили оцинковку с забора. 
Ущерб подсчитывается. 

Вошли в окно 

С 26 мая не появлялись хозяева 
на своей даче в садоводческом 
обществе «Весна», а 30 мая об- 
наружили, что в их доме побыва- 
ли воры. Выставив стекло в окне, 
преступники похитили музыкаль- 
ный центр, микроволновую печь, 
телевизор, электрический чайник 
и надувной матрас. Ущерб соста- 
вил около десяти тысяч рублей. 


Воров нашли, ими оказались двое 
ранее судимых мужчин, похищен- 
ное изъято. 

Дачные воры 

Сразу несколько краж в садовод- 
ческих обществах произошло на 
минувшей неделе. Так, с 26 по 31 
мая неизвестные выставили окно 
в одном из домов садоводческого 
общества «Ленинец», что в дерев- 
не Анкудиновка. Из дачи злоумыш- 
ленники вынесли шуруповерт, 
электрический лобзик и мини-хо- 
лодильник. Сумма ущерба соста- 
вила более 14 тысяч рублей. 

Аналогичное происшествие слу- 
чилось в садоводческом товарище- 
стве «Механизатор» 31 мая. Из 
дома воришки украли бензопилу, 
пылесос, ОѴО-проигрыватель, 
тепловентилятор, продукты пита- 
ния и лекарства. 

Карта 

«заблокирована» 

Вечером 29 мая 73-летняя 
котов чанка получила на сотовый 
сообщение с информацией о том , 
что ее зарплатная карта заблоки- 
рована. Это были происки мошен- 
ников, которые предложили жен- 
щине провести ряд операций че- 
рез банкомат. Все закончилось 
тем, что доверчивая владелица 
банковской карты перевела почти 
24 тысячи рублей на счет пред- 
приимчивых мошенников. 

Угнали с боем 

Первого июня в деревне Епхов- 
ка двое злоумышленников реши- 
ли угнать автомобиль. На беду, 
водитель «Ниссана», приглянув- 
шегося угонщикам, находился в 
салоне авто. Преступники нанес- 
ли мужчине резаную рану шеи и 
сломали левую ключицу. В ходе 
оперативно-разыскных меро- 
приятий преступники задержаны. 

Ирина Алексеева 
да2е1а@3ет,ги 
по материалам пресс-службы 
отдела МВД России 
по Кстовскому району 


ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОКУРАТУРЫ: МИГРАНТЫ 

и ы х д ей стой й , о безде й стой и сот руд- 
ников, правоохранительных органов 
после подачи вами заявлений, об 
иных фактах нарушений. Кроме того, 
п рокуротуро й будут ра сом а т ри вать 
ся сообщения иностранных граждан 
о п рот и во п ра вн ых де й ст ви я х в от н о - 
шении них - как со стороны правоох - 
ранительных органов, так и со сто- 
роны граждан. 

По итогам проведенной работы 
будет сделан анализ работы право- 
охранительных органов, будут при- 
н я ты м еры п ро курс рско го реаги ро - 
вания. 

Г о ро дека я прокуратура убедитель- 
но просит граждан района принять 
а кти вн ое у ч а ст и е в вы я вл ен и и и п ре - 
дул режде і-і и и п ра вон а руш ен и й и п ре- 
ступ лени й в миграционной сфере. 

М. Кривенко, 
помощник городского прокурора 


коротко 

Для предупреждения и рас- 
крытня преступлений, связанных 
с нарушением миграционного за- 
конодательства, с 1 0 по 1 6 июня 
в кстовской городской прокура- 
туре организована круглосуточ- 
ная «горячая линия» для приема 
сообщений, втом числе аноним- 
ных, от населения. По поступив- 
шим сообщениям будет прово- 
диться полная и всесторонняя 
проверка. 

По телефону горячей линии вы 
можете сообщить сотрудникам про- 
куратуры о фактах нарушений м и г- 
раци очного законодательства и на- 
рушений порядка пребывания инос- 
транных граждан на территории 
Котовского района, о совершении 
ими в отношении вас прети во прав- 


В этом вопросе стражи порядка опи - 
раются на определение экологов. Дос- 

ловно - элемент благоустройства, п 3 КоАП РФ за это полагается іщэаф 
включающей остриженную траву, дру- . тысяча рублей. Затихание по тро- 
гие виды растении, и огороженный туару - две тысячи рублей (согласно 
бордюром или забором. Не все зеле- С г 12 15 п. 2 КоАП РФ) 
транспортных средств, а их много , у ные зоны в Котове отвечают этим тре- ' ^Автовчадѳльцы с пониманиемотнег 

каждой семьи по две-три машины (по бованиям. сягся к штрафам. Говорят: да, пару - 

количеству членов семьи). ^ Тем не менее, хозяев брошенных в цзш, но куда деваться? Муниципаль- 


ных парковок нет, чзсіныѳ парковки не 
каждый может позволитъ себе по день - 
гам. Приходится т свой сяіэах и риск 
ставить машину во дворе* - отмечают 
инспектор.-.!. 

От себя хочется добавить, что не- 
тро нуты м и [ _ а зо н ы вы г л я д ят ' го ра зд о 
лучше, чем с проплешинами от посто- 
янных стоянок авто. 

Одна неправильно припаркованная 
машина вредит 15 квадратным метрам 
травяного покрова, который самосто- 
ятельно восстанавливается в лучшем 
случае за два года, а то и не оживает 
Вовсе. 

Светлана Зайцева 
дэ2е1:а@3ет .ги 
Фото Сергея Черняева 


вопрос- ответ 


Нужна 

консультация 

На вопросы кстовчан 
отвечает руководитель 
Региональной 
юридической компании 
Михаил Кандалов. 

«Подскажите, как взыскать 
деньги. Я выиграл суд, и ответ- 
чику присудили возвратить мне 
долг. Йо дело в том, что он жи- 
вет постоянно в Германии и в 
Россию приезжает раз или два 
раза в год. Есть ли возможность 
как-то вернуть мне деньги?» 

Станислав 


- Станислав, самый простой спо- 
соб - это потребовать в ФССП вынес- 
ти постановление об ограничении на 
выезд должника из 
России. Делается это 
обычным ходатайст- 
вом. 8 следующий 
раз, когда он приедет, 
он просто не сможет 
выехать при наличии у 
него задолженности, и 



У а 




ему придется с Вами 
рассчитаться. Помимо 
этого, можете попро- 
бовать узнать обиму- 
ществе, принадлежа- 
щем должнику нахо- 
дящемся на террито- 
рии России и по тре - 
бовать у ФССП нале - 
жить взыскание. 


«Бывший муж 
продал наш совместный автомо- 
биль сразу перед разводом. Ни- 
каких подтверждающих доку- 
ментов у меня нет, и машина так- 
же неизвестно где. Могу я обра- 
титься в суд, чтобы исіребовать 
документы из ГИБДД и взыскать 
половину суммы, за которую ма- 
шина была продана?» 

Мария 

- Март, считаю, что Вам нужно 
сделать иначе. Стоимость продажи в 
договоре указывается не всегда ре- 
альная поэтому правильнее будет 
обратиться в суд с иском о взыска- 
нии половины 'рыночной стоимости 
авто на день рассмотрения спора. 
Обратитесь к оценщикам, либо кто- 
то просто предъявляет суду вырезки 
из газет, подтверждающие рыночную 
стоимость транспортного средства. 

Телефон РЮК 2-40-08 
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ПАНОРАМА 


Сработали слаженно 

земство 

Во вторник, 28 мая 
состоялось очередное 
заседание Земского 
собрания Кстовского 
района. Депутаты 
работали слаженно 
и быстро, 

рассматривая вопросы 

СО Значительным Депутаты работают слаженно и быстро. 

опережением графика. 



Это отметил глава района Алек- 
сеи Кузнецов. «Все вопросы под- 
робно прора ба тываю гоя на комис- 
сиях, поэтому решения на заседа- 
нии принимаются быстро и четко, 
- сказал он. - Благодарю всех де- 
путатов за слаженную работу». 

О бюджете 2012 

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Кстовского 
района за 2012 год. 

Директор департамента финансов 
администрации Кстовского района 
Ольга Веселова сообщила, что по 
доходам районный бюджет-2012 ис- 
полнен в объеме 1 млрд 323 млн 37 
тысяч рублей, что составило 1 00 про- 
центов к уточненному годовому пла- 
ну. В структуре доходов 30,5% соста- 
вили налоговые доходы, 12,0% - не- 
налоговые, 50,9% - безвозмездные 
перечисления. Основная часть нало- 
говыхи неналоговых доходов испол- 
нена за счет налога на доходы физи- 
ческих лиц (339 млн 030 тысяч руб- 
лей), единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель- 
ности (52 млн 991 тысяча рублей), 
доходов от сдачи в аренду земли (47 
млн 553 тысяч рублей), платежей при 
пользовании природными ресурсами 
(40 млн 109 тысяч рублей), а также 
доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов (39 млн 597 
тысяч рублей). 

Расходы районного бюджета за 
прошлый год составили 1 млрд 335 
млн 33 тысячи рублей, или 99,3% к 
уточненному годовому плану. 

Наибольший удельный вес в этой 
строке заняли расходы на образова- 
ние (59% всех произведенных рас- 
ходов). на национальную экономику 
(17%) , на общегосударственные воп- 
росы (7%) и на культуру (4%). 

«Муниципальный долг района на 1 
января 20 13 года составил 325 млн 
159 тысяч рублей, - отметила Ольга 
Веселова, завершая свой л, оклад, 

В общем объеме долга бюджетные 
кредиты занимают долю 13%, кре- 
диты банков - 76%, а еще 6% - му- 
ниципальные гарантии , При этом 
удельный вес муниципального долга 
составил 57% в общем объеме до- 
ходов, что не превышает предель- 
ный уронены утвержденный в раз- 
мере 65%». 


юбилей 

Вывший митрополит Ниже- 
городский и Арзамасский Ни- 
колай в своем выступлении 
перед молодежью произнес 
замечательные слова: #Счи- 
таю г что сохранение народно- 
го искусства, рассказы о ном, 
бережное отношение к нему 
- это возрождение самой на- 
родной жизни. Если мы душу 
народную воскресим, мы вос- 
кресим и Русь#» 

Земля Нижегородская с давних 
времен славилась своими добрыми 
мастерами - одаренными людьми, 
тв о р и еш и м и я р к ое , са м об ыт н о е 
искусство. 

К сожалению, многие самобыт- 
ные промыслы и ремесла почти 
угасли, и нью вовсе не дожили до 
наших дней. С целью возрождения 
народных ремесел и культуры в 
1993 году на базе районного Дома 
культуры был организован учебно- 
творческий центр. Нашлись худож- 
ники, мастера и умельцы, желаю- 
щие работать и создавать свои из- 
делия и обучать этому мастерству 
других. Кузнецова и Соловьева 
организовали первые группы обуче- 
ния. Через три месяца появились 
первые изделия художников, мас- 
теров и учащихся. Организовали 


На публичных слушаниях по испол- 
нению бюджета вопросов ни у кого 
не возникло, но на заседании Земст- 
ва Иван Зверев заинтересовался 
уменьшением расходов на комму- 
нальное хозяйство практически вдва 
раза. 

«В 2011 году, если помните, у нас 
была программа, по которой из об- 
ластного бюджета предоставлялась 
субсгщия на восстановление инже- 
нерной и коммунальной инфраструк- 
туры, - ответила Ольга Веселова. - 
Мы проводили ремонт водопровода 
на Ликеево. В 2012 году основная 
субсидия шла через дорожное хозяй- 
ство, мы ремонтировали дороги». 

«А охрана окружающей среды? - 
продолжил Иван Зверев. - Много 
шума по этой теме. Тот мизер, кото- 
рый был заложен в бюджете, и тот 
не использовали». 

« В рамках раздела « Охрана окру- 
жающей среды» заключен только 
один договор с Г тро мегом, кото- 
рый осуществляет анализ атмосфер- 
ного воздуха, - говорит директор 
департамента финансов. - В 2012 
году все платежи шли своевремен- 
но». 

Больше вопросов ни у кого не на- 
шлось, и депутаты перешли к голо- 
сованию. 

Отопительный 
сезон удался 

Итоги отопительного сезона 201 2- 
2013 поддели на очередном заседа- 
нии Земства. «Пуск отопительного 
сезона прошел ровно, - начал свой 
д окл ад на ч ал ьн и к у п ра вл ен и я жи л и щ - 
И о-ко м м ум ал ьн ого хо зя й ст ва а дм и н и - 
страд и И Кстовского района Алек- 
сандр Спирин. - Количество паспор- 
тов готовности жилого фонда соста- 
вила 96%. Слаженная работа всех 
служб позволила выдержать норма- 
тивную температуру в течение всего 
отопительного сезона. По сравнению 
с предыдущими годами количество 
технологических нарушений и жалоб 
от населения сокращается». 

Г е н е ра л ы-і ы й ди ре кт ор « 7 е п л овы х 
сетей Кстовского района» Виктор 
Воробьев дополнил доклад прод- 
ета ви тел я а дм и н и ст ра ци и , ра с ска - 
з а в о ре м он те си сте м те п л оси а бже- 
ния, находящихся на балансе пред- 
приятия, а также о модернизации на 
котельныхи сетях отопления, на ЦТП 
и сет я х го ря ч его вод о сн а бже н и я . 


выставку, на которую пригласили 
д иректора области от о дела рта м ен - 
та культуры Грошева и его замес- 
тителя Туркина, мэра нашего райо- 
на Бол яка и его заместителя Ан- 
тонова, Выставка произвела на них 
самое благоприятное впечатление. 
Были выделены деньги на закупку 
необходимых материалов и обору- 
дования, а также на оплату труда 
художников и мастеров. 

Так появился официальный учеб- 
но-творческий центр, в дальнейшем 
переросший в центр народной куль- 
туры « Берегиня», которому в этом 
году исполняется 20 лет. 

Сотрудник Центрального Госу- 
дарственного Российского Дома на- 
родного творчества Татьяна Зен- 
бицкая, увидев одну из выставок 
«Берегини* в Нижнем Новгороде, 
пригласила организовать такую же 
в Москве. 

Потом в журнале «Встреча* N93 
(1995 п) она писала: «Признаться, 
не припомню, чтобы в выставочном 
зале Москвы когда- либо экспониро- 
вались работы художников из одно- 
го района той или иной области. И 
вдруг неподалеку от Кремля запест- 
рела всеми красками «Земляничная 
поляна*. Так назвали свою экспози- 
цию художники, мастера, умельцы 
из Котовского учебно- творческого 
центра «Берегиня* Нижегородской 
области... В очередной раз убежда- 
ешься - до чего талантлив и само- 
бытен наги народ*. 


Предполагается , 
что в этом году на под- 
готовку объектов к ото- 
пительному сезону бу- 
дет потрачено более 
100 млн рублей. 

Однако на деле ока- 
залось не все так глад- 
ко, как на словах. Иван 
Зверев указал на то, 
что температурный 
график не выдержива- 
ется в течение отопи- 
тельного сезона. «Ут- 
ром приходится долго 
сливать воду, чтобы 
она пошла горячая, - привел лич- 
ный пример депутат. -Имногиежи- 
тели на это жалуются. Происходит 
перерасход воды. Кто это компен- 
сирует?». 

Однако Виктор Воробьев ответил, 
что вины «Тепловых сетей» в этом 
нет: «Я лично контролирую, дважды 
в сутки: в шесть утра и семь вече- 
ра, с теплопунктов уходит горячая 
вода - 60 градусов и выше. А какой 
она температуры становится, зави- 
сит от того, как работает в доме 
система циркуляции водоснабжения. 
Например, жители врезают в стояк 
полотенцесушители или делают теп- 
лые полы от горячего водоснабже- 
ния - от этого и нарушается система 
циркуляции водоснабжения в доме, 
температура воды падает». 

В целом, итогами отопительного 
сезона парламентарии были удов- 
летворены. 

Публичные 

слушания. 

Перезагрузка 

Новое Положение о публичных 
слушаниях в Кстовском районе при- 
няли депутаты 23 мая. & Подобное 
Положение в районе существует, но 
оно было принято семь лет назад, 
сейчас потребовались корректиров- 
ки, но их достаточно много, поэто- 
му проще принять новое положе- 
ние», - пояснил руководитель ап- 
парата Земского собрания Влади- 
мир Павлов. 

Основные изменения коснулись 
ф орм п ро веде н и я п у бл и ч н ы х сл уги а - 
ний. До этого существовал о две 
формы: в депутатском корпусе и 
с реди н а сел ен и я . В д ру ги х м у н и ци - 
пальных образованиях нет публич- 
ных с лу ш а н и й в де п ут ат ско м ко рпу - 
се, да и у нас она ни разу не ис- 
пользовалось, поэтому ее решено 
было упразднить. 

Сей час' и Ін и и й ат ора м и п ровед е н и я 
публичных слушаний может стать 
население (инициативная группа в 
составе не менее 50 человек), де- 
путаты Земского собрания (третья 
часть парламентариев от общей 
численности) и глава местного са- 
моуправления. 

Теперь И о л ожен и е вы г л я ди т бо - 
лее системно. 

Светлана Зайцева 
дагеТа@Зеш .ги 
Фото Сергея Черняева 

мастера 

Затем выставка «Земляничной 
поляны* была организована е Со- 
вете Федерации в Москве, а позд- 
нее ■ в Греции. 

Позже состоялось открытие ново- 
го здания с прекрасным выс тавоч- 
ным залом . Планов и задумок было 
много: создание детской художест- 
венной галереи, открытие новых 
направлений - лозоплетение, клас- 
са иконописи, изготовление окла- 
дов, а также семинары, творчес- 
кие встречи... К сожалению, эта 
сказка для коллектива «Берегини* 
продолжалась недолго, пока на 
смену мэра В. И. Беляка не пришли 
другие чиновники, с другим виде- 
нием и отношением к культуре. На- 
чался упадок культуры в г ороде и в 
районе: первый этаж «Берегини* 
отдали Саровбизнеобанку, погиб 
клуб «Октябрь*, разрушен киноте- 
атр «Волга*, продан кинотеатр 
«Русъ* и клуб «Энергетик», закры- 
ваются Дома культуры и клубы в 
районе, 

В связи с сокращением штатных 
единиц, из «Берегини* уволены 
многие опытные и грамотные худож- 
ники и мастера. 

Но, несмотря на все трудности, 
благ ода ря энтузиазму и преданнос- 
ти своему делу, коллектив центра 
продолжал честно жить и грудить- 
ся, прославляя свой город и район. 

Многие представители «Береги- 
ни* стали победителями и призера- 
ми различных конкурсов и выставок 


Промыслы, ремесла, 


На минувшей неделе в Нижнем Новгороде 
впервые состоялся областной экологический 
фестиваль «ЭкоЗачет». Праздник организован 
в рамках Всемирного дня окружающей среды. 


Нижегородцам - 


«экозачет» 



В «ЭкоЗачѳтѳ# приняли участие около тысячи нижѳгородцѳв. 


Участников и гостей фестиваля 
поздравил депутат Законодательно 
го собрания, председатель комите- 
та по экологии и природопользова- 
нию Виктор Лунин. Самым актив- 
ным подвижнпсам в области охраны 
окружающей среды были вручены 
благодарственные письма. За при- 
родоохранную работу и личный вклад 
в развитие экологического воспита- 
ния и образования молсдежи награ- 
ды получили восемь работников об- 
разования из Чкал овского, Кстовс- 
кого, Дивеевского, Перевозского, 
Володарского районов, а также Ниж- 
него Новгорода и Кулебак. 

«В нашей стране, обладающей 
уникальными природными объекта- 
ми и ресурсами, вопросы охраны 
природы и экологической безопас- 
ности являются важным направле- 
ние государственной политики. Се- 
годняшний праздник, как и многие 
мероприятия, проводимые в рам- 
ках Г :да охраны окружающей сре- 
ды ; имеет большое символическое 
значение. Это не только способ при- 
влечения общественного внимания 
к проблемам экологии, это возмож- 
ность объединения единомышлен- 
ников, соратников, всех ^равно- 
душных к нашей природе», - отме- 
тил председатель комитета по эко- 
логии и природопользованию Вик- 
тор Лунин. 

По оценкам экологов, Нижего- 
родская область обладает богатей- 


шими природными ресурсами. На 
территории региона расположено 
более 9000 водных объектов, око- 
ло 400 особо охраняемых природ- 
ных территорий. Поэтому особую 
важность представляет вопрос их 
сохранения для будущих поколений. 
«Сегодня в регионе наработана се- 
рьезная нормативно-правовая база 
в сфере охраны окружающей сре- 
ды. Наша задача - оценить эффек- 
тивность действующего законода- 
тельства. В этом году мы планиру- 
ем провести мониторинг, по резуль- 
татам которого могут быть вырабо- 
таны изменения в соответствующие 
законы», - отметил Виктор Лунин. 

В течение дня на площади Мар- 
кина работала в ыстав ка - ярм ар ка , 
для детей и взрослых проводились 
различные экологические игры, ак- 
ции, конкурсы и викторины. Все 
желающие смогли присягъ участие 
в мастер-классах по росписи эко- 
сумок, промыслам и ремеслам, 
японскому искусству фурошики, 
олин гоношен ию . 

Кульминацией праздника стал эт- 
ноэкол отческий фестиваль «Зеле- 
ный Шарабан: колесо времена . Для 
нижегородцев прозвучала совре- 
менная этническая музыка, высту- 
пили театральные коллективы, про- 
шли мает ер- классъ! по тгре на на- 
родных инструментах, ремеслам и 
танцам народов мира. 

Елена Горохова 


роесийск от о , обл астн от о зна чения 

- Наталья Светел ьщу к, Елена 
Катаева, Светлана Соколова, 
Светлана Сомова, Анна Беляе- 
ва, Дмитрий Зеленое, а также 
учащиеся центра. Народная изосту- 
дия ( руководитель А.Н . Разин } ста- 
ла лауреатом губернаторской про- 
граммы «Живи Нижегородская про- 
винция*. Много делают для разви- 
тия творческих способностей круж- 
ковцев руководители Ирина Мас- 
ленникова и Людмила Сергее- 
ва, коллектив центра был признан 
победителем конкурса «Душа Рос- 
сии*. 

Очень престижно для города, что 
в Академии художеств в Санкт-Пе- 
тербурге учится Маша Карпова, 
во Всесоюзном государственном 
институге кинематографии в Моск- 
ве - Ирина Беззубова. 

В выставочном зале экспонируют- 
ся интересные выставки художни- 
ков, мастеров, и умельцев нашего 
центра, города и района, Нижнего 
Новгорода, Нижегородской облас- 
ти и других рег ионов страны. 

Заведующая выставочным залов 
Маргарита Александровна Су- 
хова проводит встречи и экскурсии 
с любителями изобразител ьн ого и 
декоративн о- п рикл адн ого искусст- 
ва. 

Очень бы хотелось, чтобы недав- 
ние высказывания Президента Рос- 
сии Владимира Путина о необхо 
д и м о ст и увел и ч ен ия фи н ан сов ой 
поддержки народного творчества 
стали для рук ов од иг ел ей нашего 
города и района прямым указани- 
ем, чтобы культура развивалась и 


финансировалась не по остаточно- 
му принципу, а имела составляю- 
щую основу развития нашего об- 
щества. 

Сейчас; в прессе много идет раз- 
говоров, что построить на месте 
бывшего клуба «Октябрь*. Мы, ра- 
ботники культуры, считаем, что на 
этом месте должен бытъ построен 
красивый центр народной культ уры, 
с прекрасными мастерскими, выс- 
тавочным залом, конференц-за- 
лом, художественной галереей, не- 
обходимость которой возникла дав- 
но в нашем молодом городе. 

Можно бьш о бы установивъ в пар- 
ке малые архитектурные формы, 
создать в парке летнюю сцену, ко- 
торая раньше была у клуба «Ок- 
тябрь*. На т ерритории парка можно 
было бь! проводить культурные ме- 
роприятия районного, областного, 
В (^российского зна чения . 

В коллективе «Берегини*, руко- 
водимой директором В.З. 
Ольшевским и заместителей ди- 
ректора В.З. Селяхом, создана 
творческая, д ружественн ая атмос- 
фера , позволяющая создавать 
творческие работы и обучить этому 
всех желающих. Мы, патриоты го- 
рода и района, хотим, чтобы 
Кстовский район был известен не 
только как промышленный, сельс- 
кохозяйственный, спортивный 
центр, но и культурный центр Ни- 
жегородской области и России. 

Анатолий Разин - художник, 
заслуженный работник 
культуры России, почетный 
гражданин Кстовского района. 



ЕСТЬ ПОВОД! 

12 ИЮНЯ -День России. 

14 ИЮНЯ - Всемирный день донора крови. 
14 ИЮНЯ - День работников миграционной 
службы. 

16 ИЮНЯ - День медицинского работника. 





Приятного аппетита! 


«Вкусно, оригинально 
и доступно!», - такими 
словами описала 
судейская коллегия 
произведения поваров 
кафе-клуба XXI., которые 
стали призерами 
регионального 
фестиваля кулинарного 
искусства «Арзамасский 
гусь». 

Традиционный «гусиный» празд- 
ник проводится в Арзамасе ежегод- 
но 25 мая, а вот фестиваль кулина- 
ров в его рамках всего второй год. 
На открытой площадке фестиваль 
собрал не только конкурсантов- по- 
варов нижегородских и областных 
ресторанов и кафе, но и огромное 
количество зрителей, следящих за 
приготовлением блюд и участвую- 
щих в их оценке. Для демонстрации 
своего мастерства каждому повару 
была предоставлена мини-кухня, 
где они жарили, варили, выпека- 
ли, в общем, творили. 


Анастасия Ядрихинская 
получает специальный приз 
от газеты «Московский 
комсомолец », 

«Кулинарный поединок проходил 
в три этапа. Каждый повар мог 
участвовать в одной или несколь- 
ких номинациях, среди которых 
были приготовление салата, горя- 
чего и оригинального блюда. Глав- 
ное условие - использова ть в инг- 
редиентах гусиное мясо, а сами 
блюда должны быть не только кра- 
сивы и съедобны , но и доступны 
для приготовления домохозяйками. 
Мы оценивали профессионализм. 


Участники фестиваля «Арзамасский 
гусь » - Юлия Кильдюшова, Иван 
Харичев и Анастасия Ядрихинская. 


использование базовых 
техник поварского искус- 
ства, вкусовые и органо- 
лептические качества 
блюда, его актуальность 
для кафе или для дома, - 
пояснил особенности ме- 
роприятия представитель 
жюри и член националь- 
ной гильдии шеф-поваров 
Роман Грязнов. - Кстов- 
чане выступили достойно. 

Согласитесь, очень по- 
четно занять третье мес- 
то среди тридцати конкур- 
сантов, в ряду которых 

кафе «Бельканто», «12 Стульев», профессионалы. Кроме того, кафе- 
« Феста», «Березка Бар» и другие! клуб XXI стало единственным 
Рецепты поваров кафе -клуб ХХІ участником из города Кстово. Боз- 
были оригинальны и одновремен- можность творить и удивлять мы 
но просты». дали каждому из наших поваров, 

В результате наши земляки делегировав на фестиваль Юлию, 
Анастасия Ядрихинская (номи- Анастасию и Ивана. Нам было ин- 
нация «Салат») и Юлия 


Кильдюшова (номина- 
ция «Горячее блюдо») 
заняли третье место, 

Иван Харичев стал пя- 
тым в приготовлении 
«Оригинального» яства. 

За 30-60 минут в зави- 
симости от номинации 
каждому из них необхо- 
димо было создать ше- 
девр, который оценива- 
ли представители Со- 
юза рестораторов и оте- 
льеров, шеф-повара 
ведущих ресторанов 
Нижнего Новгорода, 
представители админи- 
страции Арзамаса и сто- 
личный госгьпраздника Станислав 
Садальскии. Анастасия Ядрихин- 
ская за салат из гусиных потрош- 
ков получила приз от газеты «Моо 


/Уу- 


Салат из гусиных пот рощ ков 
в исполнении повара кафе XXI 
Анастасии Ядрихинской. 


тересно помериться силами в ку- 
линарном искусстве с нижегород- 
скими кафе и обменяться опытом. 

Приглашаем в наше кафе земляков 
ковскии комсомолец», на сайге ко- и Р гостѳй горот гдѳ ^ожно познаг 
торой опубликован ее рецепт. Осо- м 

бен костью этого блюда стали не мшгъся с.нашткупюи», - гово- 

рит директор кафе ХХі_ Ирина Со- 


только гусиные потрошки, но и сыр 
холодного копчения из топленого 
молока, и домашний майонез, ко- 
торые были приготовлены кстов- 
чанкой во время фестиваля. Горя- 


ловьева 

Представленные на фестивале 
блюда кафе- клуб XXI. рекомендует 
пробовать и заказывать на банке- 


чее блюдо Юлии Кильдюшовой из ты и то Р жѳства - ’^ то позволит уди- 
вить аппетитным лакомством гос- 


гусинои грудки с толченой картош- 
кой, хреном и фуагра из гусиной 
печени не оставило равнодушными 
судей. Оригинальный рецепт Ива- 
на Харичева позволил попробовать 
гостям паровой рулет из гуся с 
сырным муссом из свеклы и сель- 
дерея. Иван подан блюдо на моче- 
ных яблоках с облепихой. 

«Ребята со своей задачей спра- 
вились, а резуль тат нас порадовал! 
Мы гордимся, что у нас работают 


тей и разнообразить праздничное 
меню. 

Кафе-клуб XXI. 

3-й м/р-н, д. 1 , тел. 2-35-77 

Кирилл Гончаров 
2 @тайт@таёІ.ги 
фото Игоря Азанова 
(нІК в Н. Новгороде) 
и из архива кафе ХХІІ 
МА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 


Дорогу осилит оолзущий! 


наши дети 

В последний день лета в 
Нижнем Новгороде прошел 
необычный чемпионат по бегу 
в ползунках под названием 
«Маленький спринтер-201 3». В 
соревнованиях приняли учас- 
тие 64 «ползуна» от десяти 
месяцев до трех лет. 

Одним из организаторов чемпио 
ната выступило министерство соци- 
альной политики Нижегородской об- 
пасти. По словам министра социаль- 
ной политики Ольги Носковой, со- 
ревнования проходят уже второй раз 
и в этом году посвящены грядущим 
Олимпийские играм: «Мы вновь пол- 
зем, на этот раз навстречу Олимпиа- 
де в Сочи. Кто знает, может, это 
перше соревнования нижегородских 
спортсменов -участников Олимпийс- 
ких игр 2030! Начинаем го товиться 
іже сейчас!». 

В сег о на участіе в ч ем пионате по- 
ступило 169 заявок, и организато- 
рам пришлось сделать нелегкий вы- 
бор - выбрать лучших из лучших. При 
отборе учитывалась креативность за- 
явки и рейтинг при голосовании на 
сайге министерства социальной по- 
ли гики. 

В итоге были выбраны 64 счаст- 
ливчика, в числе которых оказались 
и четверо маленьких ксговчан - Вла- 
дик Антоненков, Соня Перехо- 
жева, Диана Субботина, Андрю- 
ша Цепов. Все ребята попали в 
старшую группу от двух до трех лег. 


Для малышей подготовили восемь 
беговых дорожек, ребят разделили 
на четыре возрастные категории. 
Самые крохот ные - от десяти меся- 
цев до года и от года до полутора 
лет - проползали на время дистан- 
цию в пять метров. Малыши от 1 ,5 
до двух лет одолевали расстояние в 
семь метров, от двух до трех лег - 
десять метров. Конечно, ползли 
только самые маленькие - ребята 
постарше бежали со всех маленьких 
нсжек. 

Котовские ребятишки выступили 
вполне достойно: Соня Перехожееа 
заняла второе место, Влад гг Анто- 
ненков - третье. Специальный приз 
за оригинальный костюм получила 
вся семья Субботин ьіх, которая на- 
родилась в костюмы божьих коровок. 

О своих впечатлениях рассказала 
мама Владика Екатерина Антонен- 
кова: «В этолч году нашей семье бу- 
дет пятъ лет и уже почти іри года 
нашему любимому сыну Владисла- 
ву. Он веселый, обаятѳлычьм, тор- 
ной мальчишка с разнообразными 
интересами, Влад может чадами чи- 
тать со взрослыми книжки, делить, 
делать аппликации ; строить из кон- 
структора дома для игрушек, про- 
являя усидчивость. 

У нашей семьи активная жизнен- 
ная позиция, в прошлом году мы 
принимали участие в параде коля- 
сок. В Ко тове парад проходил на Дне 
молодежи, лчы победили в помина - 
ции «Забавная зверюшка». А осенью 
на параде колясок в Нижнем Новго- 
роде лчы стали первыми в нолчина- 



Призѳры «Маленького 
сиринтѳра-20 13»: 
семьи Антоненковых 
и Пѳрѳхожовых. 

ции «Маленький принц». Но это кон- 
курсы творческие, а теперь лчы ре- 
шили поучаствовать ив спортивнолч 
мероприятии. 

К соревнованиям лчы го товились 
серьезно: ребят тренировались це- 
лую неделю! И вот наконец забег на- 
чался, , Самых маленьких к финишу 
заманивали шариками, игрушкалчи ; 
л чячикалчи и прочими предлчегами. 
Детишки постарше бежали уже сами 
в руки папе или лчалче. 

Конечно, праздник очень понра- 
вился и взрослы аз, и детям, ведь, они 
у нас уже большие. Хорошее 
настроение и отличные призы полу- 
чили все маленькие епертелчены. 5а 
второе и третье место Соне и Владу 
подарили ПО СЗАЧОКЗЩ большой 
мягкой игрушке, конструктору». 

Виктория Куч и нова 
932 е 1 а@Зет.ги 
Фото из архива семьи 
Антоненковых 


День помощи бездомным 
животным 


акция 


Жизнь современного че- 
ловека превратилась в 
гонку, забег на сумасшед- 
ших скоростях: в погоне за 
деньгами, статусом и при- 
знанием мы стали упускать 
что-то важное, то, что де- 
лает нас людьми. 

Мы хотим делать добро, но 
не успеваем или забываем... А 
ведь нуждающимся в помощи 
достаточно ласки и внимания, 
как, например, бездомным жи- 
вотным. 

Напоминанием об этом стала ак- 
ция по сбору помощи бездомным жи- 
вотным, которая состоялась на буль- 
варе Нефтепереработчиков в суббо- 
ту, первого июня. 

Каждый желающий мог помочь ока- 
завшимся на улице животным, сде- 
лав посильный вклад. Добровольцы 
и организаторы акции Татьяна Сид- 
нева, Мария Макина и Евгения 
Логинова были рады любому 
пожертвованию. И снова напомина- 
ли, что совсем не обязательно сда- 
вать деньги. Корма, наполнители 
для туалета, медикаменты - все, что 
может пригодиться для ухода за жи- 
вотными, с радостью принималось 
организаторами. 

Подопечными девушек становятся 
брошенные домашние животные, 
«надоевшие» хозяевам, котята и щен- 
ки, по какой-то причине оставшиеся 
умирать на улице, травмированные 
собаки и кошки, а также те, кому 
пришлось столкнуться с человечес- 
кой жестокостью - волонтеры лечат 
и реабилитируют каждое животное. 

« Около двух лет существует наше 
общественное движение « Верный 
друг», - рассказывает Мария. - Сей- 
час к нам начинают присоединяться 
волонтеры, которые хотят помогать. 
Больных животных отправляем в ве- 
теринарную клинику на стационарное 
лечение. В Котове на данный момент 
нет стационаров, поэтому мы сотруд- 
ничаем с ветеринарной клиникой «Ве- 
лес», что находится в Афонино. И 
ехать недалеко, и оказывают квали- 
фицированное лечение. С врачами 
этой клиники мы тесно сотруднича- 
ем, они нашим животным оказыва- 
ют льготные услуги, 

Конечно, на лечение всегда не хва - 
тает денег - сутки в стационаре об- 
ходятся в сто рублей на одно живот- 
ное, плюс корм и наполнители. Так 



Добровольцы и организаторы 
акции по сбору помощи 
бездомным животным Татьяна 
Сиднева г Евгения Логинова 
и Мария Макина , 

«Солнечный круг» - председателю 
правления М.А. Дунаевой. 

Особую благодарность мы выража- 
ем типографии «Бизнес Принт»! Спа- 
сибо Юлии Законовой, Ирино 
Прокофьевой, Марии Смороди- 
ной, Евгению Матвееву, Ольге и 
Дмитрию Матвеевым, Татьяне 
Барановой, Екатерине Николае- 
вой, Яне Никольской! Ребята, вы 
проделали такую работу! Огромное 
спасибо вам еще раз!». 

Если вы не успели принять учас- 
тие в акции, совершенно необяза- 
тельно ждать следующего мероприя- 
тия по сбору средств. Если вы хотите 
помочь животным или взять к себе 
питомца, то заходіте в группу помо- 
щи бездомным животным «Верный 
друг» в социальной сети ВКонтакте: 
№р://ѵк.сот/сІиЬ34015068. 

Здесь можно узнать больше инфор- 
мации о волонтерах и их деятельно- 
сти, о том, как стать добровольцем 
и чем помочь животным. 

Светлана Зайцева, 
дахе1а@3ет.ги 
Фото Юлии Законовой 

МУРКИ И ШАРИКИ 
НА РИСУНКАХ РЕБЯТ 

конкурс 

в этот же день в рамках акции 
«Верный друг» подводиллсь ито- 
ги конкурса детских рисунков, 
который заранее был объявлен 
общественной организацией 
поддержки творчества детей 
Кстовского района «Солнечный 
круг» во главе с Мариной Ду- 
наевой. 

Тематика рисунков была простой 
и понятной каждому ребенку: маль- 
чишкам и девчонкам предлагалось 


что в кормах, наполнителях потреб- 
ность постоянно есть». 

Много животных находится на пе- 
редержках, в дом ах и квартирах доб- 
ровольцев. Ведь передержка для жи - 
вотного - это «счастливый билетик» 
в новую жизнь. На передержке жи- 
вотные привыкают к людям, учатся 
вести себя в обществе «двуногих» 
собратьев, а потом отправляются в 
новый дом'! 

Таким животным тоже требуется 
корм и наполнители дня лотков. 

Девушки ведут строгую отчетность 
- на каждого животного заводится 
отдельная тема, куда выкладывают- 
ся все чеки и квитанции. С этого мо- 
м ент а н а ч и н а ет ся сб о р д ен е г и гу м а - 
ни тарной помощи. 

«Хочется поблагодарить всех жи- 
телей нашего города, которые не 


нарисовать домашних питомцев. 
Главное - показать, Что человек и 
любая зверушка могут быть настоя- 
щими друзьями. 

Маленьким кстовчанам этот доб- 
рый конкурс пришелся по душе. Так- 
же в нем приняли активное участие 
педагоги детских садов N933 и N9 19. 

Победительницей конкурса стала 
Юлиана Еляжина, второе место за- 
няла Настя Нонка, третье - Егор 
Белов. Призами зрительских симпа- 
тий были отмечены работы Сони Ко- 
зиной, Нади Зиминой, Кати Бар- 
миной и других. 

Общественная организация под- 
держки творчества детей Котовско- 
го района «Солнечный круг» выража- 
ет благодарность за оказанную по- 
мощь в организации праздничной 
программы администрации города 


остались равнодушными, и пришли 
к нам!- говорит Татьяна Сиднева. - 8 
тоге собрана сумма 5178,4 рублей! 
А еще: корма, наполнители, крупы, 
лекарства, одеяла для собак! Спа- 
сибо главе администрации города 
Кстово Э,И. Салахутдинову де- 
партаменту культуры Кстовского рай- 
она - директору А.Ю. Серову и об- 
щественной организации поддержки 
творчества детей Кстовского района 


Котова и лично главе администрации 
Эдуарду Са л ахут дин ову , департа- 
менту культуры Кстовского района, 
администрации детской художест- 
венной школы, руководителю во- 
кальной студии ЦДОДП «Сирин» и 
музыкальному педагогу д/к N9 10 
О.Н. Ломакиной, 

Виктория Куч и нова 
932@1а(|рЗет.ги 


Смешны® жііітныі 

конкурс 

Редакция газеты «Земляки» 
продолжает конкурс забавных 
фотографий с вашими домаш- 
ними любимцами. 



Хот Т&сла. Хозяйка 
София Зѳмлямикина. 


НАШИ СПОНСОРЫ 



«Потягушѳчкиі ». Кот Филя 
Эльвиры Волчонка* 


дакцию или присылать на злект- 
р о н н ы й а д р е о іет- 

п аіаі і а@ таі і . г и . Об язат ел ьн о н а- 
пишите, как зовут вашего питом- 
ца , прок ом м ент и ру йте ситуац ию , 
запечат ленную на фотографии. 

Елена Круглова 
дагеТаійзет .ш 

ШШ * 
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ОБЩЕСТВО 


Курить или не курить? 


надо знать! 

Б~ России с первого 
июня вступил в силу 
Федеральный закон 
«Об охране здоровья 
населения 
от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака», 
который в народе 
окрестили как закон 
о запрете курения. 

Россиянам полностью запрещает- 
ся курение в госучреждение:, вузах, 
школах, больницах, стадионах, рес- 
торанах, поездах, на вокзалах и у 
метро. 

«Курилки» останутся только на 
предприятиях и в офисах. Согласно 
закону, на основании решения 
собственника имущества курение та- 
бака допускается, дословно «в спе- 
циально выделенных местах на от- 
крытом воздухе или в изолирован- 
ных помещение, которые оборудо- 
ваны системами вентиляции и орга- 
низованы на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров; в 
специально вьщ елейных местах на 
открытом воздухе или в изолирован- 
ных помещение общего пользова- 
ния многоквартирных домов, кото 
рые оборудованы системами венти- 
ляции». 

Запрет на курение в гостинице, 
помещение общественного пита- 
ния, на перронах пригородных же- 
лезнодорожных станций будет дей- 
ствовать с 201 4 года. А с 1 июня 201 4 


года куритъ будет запрещено в са- 
наториях, в поезде дальнего сле- 
дования, на воздушных суде и су- 
де дальнего плавания, на транспорт 
те городского и пригородного сооб- 



щения, на расстоянии менее 15 мет- 
ров от входов в вокзалы и аэропор- 
ты или метро. 

Норма о ведении торговли табач- 
ными изделиями только в стационар- 
ных торговых объекте (за исключе- 
нием сельской местности) вступает 
в силу в 2014 году. Эго же требова- 
ние распространяется и на запрет 
размещать на витрине пачки сига- 
рет, покупателю будет представлен 
лишь прейскурант цен на табачную 
продукцию. 

Запрещается продажа электрон- 
ных сигарет ижевательной табачной 
смеси. 

Табачным компаниям запретят 
проводить лотереи и спонсировать 
фестивали, а их переписка с орга- 
нами власти будет публиковаться. 

Первого января 2017 года вступит 
в силу норма об обеспечении учета 
производства табачных изделий, 
ввоза и вывоза из Россш табачной 
продукции, оптовой и розничной 


торговли табачными изделиями. Пра- 
вила учета установит правительство. 

Пока это только в перспективе, 
пока запрет о курении коснулся не 
только частных лиц, но и предпри- 
нимателей. 

«Очевидно, что Федеральный за- 
кон «Об охране здоровья населения 
от воздействия окружающего табач- 
него дыма и последствий по- 
требления табака » внесет 
множество изменений в орга- 
низацию розничной торговли 
табачными изделиями, - от- 
мечает начальник отдела по- 
требительского рынка и раз- 
вития предпринимательства 
администрации города Ксто- 
во Елена Голова. - Соглас- 
но этому закону ; с первого 
июня этого года перечень 
мест продажи табачных изде- 
лий будет ограничен В част- 
ности ; нельзя будет купить 
сигареты на расстоянии ме- 
нее чем сто метров по пря- 
мом линии без учета искусственных 
и естественных преград от ближай- 
шей точки, граничащей с террито- 
рией ; предназначенной для оказа- 
ния образовательных услуг 

С первого июня 2014 гот прода- 
жа табачных изделий будет осущест- 
вляться только в магазинах и пави- 
льонах, имеющих торговый зал, в 
который необходимо войти для со- 
вершения покупки. С этого же вре- 
мени будет запрещена выкладка та- 
бачных изделий в торговой точке 
Информация о табачной продукции 
будет доводиться до сведения поку- 
пателя при помощи прейскуранта, 
набранного одинаковым шрифтом и 
составленного в алфавитном поряд- 
ке. После ознакомления с прейску- 
рантом покупатель может попросить 
продавца продемонстрировать ему 
табачную продукцию». 

Подготовила Светлана Зайцева 
да2ега@3ет .ги 


День России 

Администрация Котовского муниципального района приглашает 
кстовчан и гостей нашего города на мероприятие, посвященное 
празднованию Дня России, которое состоится 12 июня 2013 года 
на площади Ленина. 

В программе: 

17.00 - спектакль «Бука» Котовского театра кукол; 

17.50 - игровая программа для детей; 

18.20 - концертная программа творческих коллективов города Ксто- 
во; 

19.30 - выступление «Джаз-бенда»; 

20.00 - концертная программа ансамбля Приволжского округа внут- 
ренних войск МВД России; 

21.00 - выступление группы «Модуль МАМ» г. Нижний Новгород. 

22.00 - 23.00 - праздничная дискотека, Со-до - «Холидей». 

0 праздником! 

Лучшие подъезды в КДУКе 

трех этажей - подъезд №2, дом 5 

по улице Свободы. Среди домов 
сродней этажности третье место до 
сталось одноподъездному дому 2Б 
по улице Котовского. И, наконец, 
третье место среди МКД от 7 эта- 
жей стал подъезд №1 дома 12 А по 
проспекту Капитана Рйчкова. 

Кроме того членами жюри были 
дополнительно отмечены несколько 
конкурсантов. Эго подъезд №2 дома 
7 по улице Чванова и подъезд №2 в 
доме 7 в 3 микрорайоне. 

Совсем скоро на всех входных 
дверга подъездов, принявших у част 


{От* 

ПичшиВ щъвзв 

/ мест 


Запретами ничего не решить? 


в конкурсе но ваяние кЛучший подъезд - 2013» 
среди ЛЛКД этажностью от 7 этажей и выше, 
ня фонде находящимся в управлении 
ООО {[Кстовская дамоупровлнющан кампанией 



опрос 

Известные кстовнанѳ рас- 
суждают о новом законе «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед- 
ствий курения табака». 

Иван Зве- 
рев, замести- 
тель главы ад- 
министрации 
Котовского рай- 
она: 

Сколько 
себя помню, 
СТОЛЬКО и курю. 
С выходом но- 
вого закона я 
лично не курю в 
общественных 
местах, но в 
остальном пока не заметил; что что- 
либо изменилось. Где курили, тм и 
курят - у домов, у администрации. 

' Прежде чем вводить такой закон, 
надо было создать специальные по- 
мощения, курилки и так далее. А 
сейчас, получается, запретить за- 
претили, а места для курения лю- 
дям не организовали. Это очередной 
непродуманный закон, ко торый не 
буде т выполняться. 

Во т в Нижнем Новгороде Московс- 
кий вокзал. По новому закону надо 
отойти 15 метров от входа, чтобы 
покурить. Но, простите, в 15 мет- 
рах. там уже дорога. Или при пере- 
лётах после регистрации на рейс уже 
нельзя будет выйти на улицу, чтобы 
покурить. И курилок нет. Й что де- 
лать? Терпеть? Мои права в этом 
случае тоже будут ущемляться. 

Мало заставить людей бросать ку- 
рить. Нддо повышать жизненный, уро - 
венъ людей, производить качествен- 
ные продукты улучшать экологию. 
Вообще, запретные меры в России 
не имели решающего значения. 

Как исключение - не могу спо- 
койно смотреть , когда курят под- 
ростки, женщины, особенно мо- 
лодые девушки ; молодые мамоч- 
ки. Вот с этим действительно нуж- 
но бороться. 

Николаи Ба- 
ранов, трех- 
кратный чемпи- 
он мира по сам- 
бо: 

- Я спорт- 
смен, всю жизнь 
был против 
вредных привы- 
чек. У меня мно- 
гие друзья и зна- 
комые курят, и я 
всегда старался 



ч 


к 



их отучить от этой привычки, пропа- 
гандировать здоровый образ жизни. 

Я согласен, что курение в общест- 
венных местах: доставляет т-теудобст- 
ва некурящим людям. Вот ; скажем, 
в самолете как начнут дымить, не 
знаешь куда бежа ть. ' 

Радует, что Россия поддержива- 
ет мировую тенденцию кздрровому 
образу жизни. Сейчас модно быть 
здоровым, и мы тоже стараемся 
идти в ноту со всем миром. Считаю, 
новый закон - это правильно! 

Ирина Со- 
ловьева, ди- 
ректор клуба- 
кафе XXI: 

- Запре т на 
курение в . . 
кафе, ресто- 
ранах, рынках 
и других торго- 
вых объектах 
вступит в силу 
лишь с нервен 
го июня 2014 
гот ■ Я не против этого закона - на- 
оборот, считаю, э то только пойдет 
воем на пользу. Да и на нашем биз- 
несе это не отразится. Во многих: за- 
ведениях сейчас не курят, но оттока 
посетителей там нет. 

Пока закон не вступил в силу, мы 
не будем отказываться от зала для 
курящих посетителей. Но сигареты 
мы уже не продаем несколько меся- 
цев - нет желания торговать этой 
продукцией. 

Котати, хочу отметил*, что в пос- 
ледние месяцы произошли положи- 
тельные сдвиги в этом направлении. 
У нас раньше курили в прилетах, на 
лестнице, мы боролись с этим как 
.могли вешали объявления «Уважай- 
те права некурящих», даже штрафю- 
вали. И постепенно, видимо, при- 
учили - люди спокойно выходят ку- 
рить на улицу, благо у нас в радиу- 
се 1 5 метров нет ни школ, ни вокза- 
лов, ни .других общественных мест. 

Константин Гаврюшов, дирек- 
тор клуба «Мираж»: 

- Сам я недавно бросил курить, 
поэтому согласен с тем, что куре- 
ние- это зло. Единственное -я счи- 
таю, что те методы, которые выб- 
рало наше государство, не совсем 
адекватные. Однилтипревентивньти 
мерами невозможно запретить лю- 
дям курить. Во всех странах это про- 
исходило поэтапно и не ограничива- 
лось одними штрафными мерами. 

Что касае тся нашего заведения - 
в отношении клубов закон вступает 
в силу с первого июня 2014 года. В 
запасе у нас есть един год, и я все- 
таки надеюсь на благоразумие на- 
ших законодателей. Потому ч то зап- 
ретит курить в ночном клубе со- 


всем, на мои взгляд, технически 
нереально. 

Я езжу по разным клубам Нижне- 
го Новгорода и облает и не вижу ни 
одного, где нельзя было бы куритъ 
совсем. Вот, к примеру, пришел к 
нал * посетитель , закурил, на наше 
замечание не отреагировал. Запре- 
тит елчу курить мы, не имеем права. 
И что делат, вызыват полицию? К 
I чам на драки- то не очень охо тно ез- 
дят, и тем более я сомневаюсь, ч то 
кт-то приедет оформлять наруше- 
ние. касающееся кучтения в общест- 
венных местах. 

Я очень надеюсь, что? за этот год 
в закон вклю чат возможность выде- 
лять зоны для курения, куда можно 
будет пройти й спокойно покурить. 
Считаю это оптимальным решением. 
Сейчас пока у нас можно курить 
повсеместно, но в будущем мы го- 
товы были бы перейти на такой ва- 
риант. 

Олег Клеш- 
нин, замести- 
тель главы адми- 
нистрации горо- 
да Кстово по со- 
циальным вопро- 
сам; 

- Я как человек 
некурящий ко- 
нечно, рад, ч то 
принят этот за- 
кон. Хо тя, на- 
пример, у заяд- 
лых курильщиков есть к нему пре- 
тензии: они говорят, что закон 
ущемляет их права. Думаю, это не 
' так. Если ты куришь - кури, но толь- 
ко там ; где это не мешало бы дру- 
гим. Ведь сколько говорят о вреде 
пассивного курения? У пассивных 
курильщиков большой процент раз* 
личных заболеваний, особенно это 
касается детей 

За исполнением закона в Котове 
будем следить совместно с право- 
охранительными органами. Всех и 
вся, наверно, проконтролировать 
не получится, поэтому надеемся на 
сознательность и ответственность 
ксговчізн. Будем проводить рейды, 
профилактические мероприятия, 
вести разъяснительную работу. 

Что касается специальных л^ест, 
о тведенных для курения, их, бес- 
спорно, тоже надо предусматри- 
ват. Их должны делат частники - 
если предприятие частное, или му- 
ниципалитет если объект муници- 
пальный 

Мне кажется, пройдет какой-то 
период времени, и мы осознаем в 
полной мере э то т закон и пересмот- 
рим свое отношение к нему: 

Подготовила 
Виктория Кучинова, 
даге1:а@3ет .ш 



конкурс 

31 мая 2013 года жюри 
конкурса на звание 
«Лучший подъезд - 
2013» на фонде 
находящимся 
в управлении 
ООО «Кстовская 
домоуправляющая 
компания» выбрало 
победителей. 

Из 28 подъездов приняв- 
ших участие в конкурсе 
оценочная комиссия выя- 
вила четыре «Лучших». По- 
бедителем в номинации 
«Лучший подъезд среди 
МВД этажностью до трех 
этажей включительно» стал 
одноподъездный дом 52 А 
по улице Горького. В номи- 
нации «Лучший подъезд 
среди МКД этажностью от 
4 до 6 этажей включитель- 
но» победителями стали 
сразу два участника, а 
именно подъезд №4, дома 
7 во 2 микрорайоне и подъезд №5, 
дом 9 по проспекту Капитана Ры- 
кова. Лучшим среди МКД этажнос- 
тью от 7 этажей включительно стал 
подъезд №4 дома 1 1 по улице Пар- 
ковая. 

Вторые места в ан алогичных но- 
минациях распределились следую- 
щим образом: среди МКД до трех 
этажей и выше - подъезд №1 дом 6 
по ул. Береговая; среди МКД от 4 
до 6 этажей включительно - подъезд 
№1 в доме 14 по ул. 40 лет Октяб- 
ря, и среди многоэтажек выше 7 
этажей - подъезд №1, дом 11 по 
проспекту Капитана Рачкова, 

Третье место среди МКД до 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса на 
выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 8 июня 2013 года. 

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполне- 
ние работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в поселке 
Ждановском Котовского района по следующим адресам: 


•І 

1 

I 

ш 


тие в конкурсе появятся специаль- 
ные таблички. Церемония награжде- 
ния «Лучших» будет проходить с 
выездом представителей КДУКа по 
ад р ѳс ам - п обед ител ям . П оДробн ее 
мероприятия по награждению мож- 
но будет увидеть в ближайших но- 
мерах печатных СМИ Котова, а так- 
же на телеканале «Связист - ТВ». 

Информация предоставлена 
ООО «КДУК» 


Ждем ваших вопросов: 
2 - 40-40 

Ксі ц к- к:4 оѵо@ таіі .ги 
ѵмѵлѵ.ксіик. огд 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 


/ІЧДНѴІ НсіШІ 

<>ЩУК 


№ лота 

Згоеаз т аж 

Место выполнения 

Цена договора 

Виды работ 

Т, 

(И Ю 
н^УК'ЮТи 

іюс. Ждан пне кий, 
ул. Школопая, д.Іб 

82 867,96 
67 350,86 

ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод но го 
водоснабжения 
1 іемі і и і ш уі р и; кшіж ы ѵ 
инженершах систем 
ііодпотііедшінн 




441 591 Д) 

ремонт внутридомовых 
инженерны:-: систем отопления 

2. 

ООО 

;«ДУ*№ 

нос. ЖдШіШОШЙ* 
у л. Школьная, д.-17 

128 81.2,3.4 
736 577,24 

Ремонт, внутридомовых 
] ін женернын еп стем хол од но го 
водоснабжения 
ремонт подпала 




22 660,72 

ремонт дверей в подвал 




219 868,22 

ремонт отмостки 

3 

ОСЮ 

«ДУККІ 1 » 

іж: Ж'даипиекнй, 
ул. Школьная, д.ЗЗ 

423 588,64 
87 972,84- 

ремонт внутридомовых 
инженерных систем ото плен] ея 
ремонт ЕШ утр! ІЦОМОІІЫ.Ч 
инженерны* систем 
водоотведения 




111 370,76 

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем хол од но го 
иод оси ай жен гтя 

1 

ООО 

«ДУККР» 

пос. Ждановский, 
лтз. Школьная, д.21 

1 339 853,42 

Ремонт кровли 


Заказчик: ООО «Домоуправляющая компания Котовского района», 
ИНН 5250048438, тел. 8(831 -45)6-19-26, Балакин Александр Ана- 
тольевич, Кстовский р-н, по с. Ждановский, ул. Школьная, д. 20 А. 

Прием заявок осуществляется в течение 1 0 дней со дня опубликова- 
ния извещения (в заявке указать наименование юридического лица, 
ИНН, юридический и фактический адрес, контактное лицо, телефон, 
факс, наличие свидетельства СРО, от сутствие просроченной задол- 
женности перед бюджетами всех уровней, отсутствие в реестре не- 
добросовестных поставщиков). Выбор подрядной организации будет 
осуществляться путем голосования собственников многоквартирного 
дома в течение 7 дней. 

Информация по выбору подрядной организации на проведение 
работ по капитальному ремонту будет находиться в ООО «ДУККР» - 
производственно технический отдел, тел. 8(831-45)6-19-26, Бала- 
кин Александр Анатольевич. на правах рекламы 
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Нарисуй менту на машине! 


инициатива 

Накануне Дня защиты 
детей гоночная команда 
Каіоѵо Пасіпд Теат 
устроила для ребят 
из Кстовского детского 
дома незабываемый 
праздник. 

Команда К&іоѵо Пасіпд Теат обра- 
зовалась не так давно. Ребят объе- 
динили общие интересы и общение 
на сайте №р:/Аѵилѵ.<1гіѵе2.ги/ - со- 
обществе машин и людей. «Чем мы 
занимаемся? Представляем Кстово 
на спортивных мероприятиях люби- 
телей автомобилей, гоняем, путеше- 
ствуем , - рассказывает идейный 
вдохновитель акции «Улыбка ребен- 
ка» Алексей Краев. - Перед детс- 
ким праздником захотелось сделать 
что-то полезное, хорошее, нужное . 
Решили съездить в детский дом, по- 
общаться с ребятами, подарить им 
подарки и показать свои машины. А 
самое главное - мы привезли краски 


«Мы были счастливы подарить 
детям капельку радости , а самое 
главное - увидеть их улыбки и 
сверкающие глаза», - говорят 
организаторы . 


и кисточки, чтобы ребята могли раз- 
рисовать наши машины как душе 
угодно!». 

Надо ли говорить, как ждали вос- 


питанники детдома встречи с настоя- 
щими участниками гонок! Как выяс- 
нилось, у них оказалось много об- 
щих интересов, ведь мальчишки и 
девчонки из детс- 
кого дома тоже не 
чужды спорту и 
здоровому образу 
жизни. Многие де- 
лают зарядку по ут- 
рам, играют в тен- 
нис, зимой катают- 
ся на коньках, лы- 
жах, участвуют в 
соревнованиях по 
футболу, картин- 
гу, художествен- 
ной гимнастике. 

После того как 
организаторы и ре- 
бята познакоми- 
лись, Алексей Кра- 
ев пригласил их на 
стоянку, где уже 
ждали своего часа 
четыре машины 
команды: Нуипгіаі, Нопгіа, Роге], 
І_АОА Ргіога. Взяв в руки кисточки и 
гуашь, маленькие художники присту- 
пили к важному делу - начали 
рисовать на гладкой поверх- 
ности автомобилей свои раз- 
ноцветные мечты. 

Ребята разбились на четы- 
ре команды - по количеству 
машин. По жребию команде 
старших мальчиков досталась 
черная Нопгіа, которая через 
полчаса превратилась в на- 
глядное пособие по интересам 
современных подростков. Орь 
наменты, драконы, названия 
музыкальных стилей и групп и 
даже российский флаг - эта 
машина разительно отлича- 
лась от трех других. 

Нуипгіаі, Роге] и І_АОА Ргіога 
разукрасились радугами, ве- 
селыми мордочками, цвета- 
ми, отпечатками ладошек. На 
капоте автомобиля Роге] рас- 
положился серый волк под ночным 
небом, а заднее стекло украсилось 
надписью «Земляки и к&іоѵо. ги 
іогеѵег!»». И, конечно, на каждой ма- 
шине появился авторский знак: под- 


пись «Детский дом Кстово». 

В заключение ребята получили от 
команды К&іоѵо Пасіпд Теат подар- 
ки. Как рассказала нам директор 
Кстовского детского дома Нина За- 
сыпкина, на следующий день, пер- 
вого июня, ребята уехали в летний 
лагерь с отличным настроением! 


Команда Кзіоѵо Яасіпд Теат устроила 
для ребят из Кстовского детского дома 
незабываемый праздник. 

«Мы даже не представляли, что все 
будет так здорово, - поделился с 
нами Алексей Краев. - Мы были 
счастливы подарить детям капельку 
радости а самое главное - увидеть 
их улыбки и сверкающие глаза. 

В детском доме мы провели часа 
полтора, а потом поехали кататься 
по торту, вызвав немалый интерес 
у кстовчан. Ближе к ночи мы отпра- 
вились на гонки на Гребной канал и 
рассказали другим участникам гонок 
о своем почине. И самое главное, 
некоторые команды, подобно на- 
шей, стали планировать подобные 
мероприятия. Так что, думаю, наша 
идея обратить внимание обществен- 
ности на детей -сирот и тех, что ока- 
зались в детском доме по другим 
причинам, вполне удалась. 

Мы договорились с директором 
детдома встретиться с ребятами в 
концелета. Обязательно придумаем 
для них интересную программу». 

Группа в Вконтакте кстовской ко- 
манды Кзіоѵо Пасіпд Теат - 
Иіір://ѵк.сот/кзіоѵо_га сі п д_іеат 
Виктория Кучинова 


даге-Іаі 
Фото Сергея " 
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В Детском парке открылся 



праздник 

Отличное настроение 
и звонкий смех - под 
этим девизом 
первого июня прошло 
открытие летнего 
сезона в детском 
парке. 

Откры ти е се зо на был о п ри уро - 
чено к Дню защиты детей. Ма- 
л е н ъки х и б о л ьш и х кето вч а н жда - 
л а в 12.00 п раз д н и ч н а я п ро гра м - 
ма «Корабль детства». На празд- 
нике выступали коллективы и ар- 
тисты города Кстово и Нижнего Нов- 
города, проводились конкурсы и 
танцы. 

Праздник пр</ш ел при поддержке 
а дм и н и ст ра ци и г о р ода , б о л ьш у ю 
ф и н а н с о ву ю п од де ржку Дет ск о м у 
парку оказал Промсвязьбанк в лице 
Анны Гордеевой. 

У л у ч и в м и н у т ку , к о рр е сп о н д е н т 
«Земляков»» прогулялся по детскому 
П а рку и за м ет и л н е м алой зм ен ен и й к 
лучшему. Подробнее о новшествах, 
с которыми парк; вошел в новый се- 
зон, рассказала его директор Тать- 
яна Шумилкина: 

- Еще в конце прошлого сезона мы 
поставили новый аттракцион «Ермак». 
- большие качели, которые распо- 


лагаются прямо у главного входа. 

Нѳмаію изменений коснулось детс- 
кой зоны парка - той, которая пред- 
назначена для самых маленьких. Мы 
отреставрировали популярный атт- 
ракцион <& 0 лнъ/шко»; полностью за- 
менили электропроводку', кабины. На 
этой неделе приехал новый аттрак- 
цион «Цепочная карусель» 
дизайнерской работы: вокруг паль- 
мы буд/т крутиться кабинки-бананы. 
Также в планах на этот год выложить 
детскую площадку брусчаткой, по- 
ставить новые качели. На это были 
завожены деньги, сейчас делается 
план развития и рабо таю т дизай- 
неры. Вот такая у нас будет детс- 
кая зона. Надеюсь, малышам по- 


летний сезон 

нравится! 

Прежние аттракционы - «Орбиту. 
«Гонки» - работают хороню и, наде- 
емся, еще не один год будут радо - 
вазъ кстовчан . Конечно, со временем 
они тоже поменяются, но пока пре- 
тензий к ним не т. 

Вообще, в этом году г- мы прошли 
техосмотр всех аттракционов без суч- 
ка без задоринки. Специалисты ла- 
боратории из Ярославля практичес- 
ки не нашли нарушений. А самое 
главное - нам выдали тлен-допуск 
йена сезон, а на целый год. Это зна- 
чит, что теперь карусели Можно бу- 
дет запускать даже зимой - скажем, 
на Масленицу, на другие народные 
гулянья, как это делается , на при- 
мер, в парке «Швейцария», 

А на следующий год в планах дет- 
ского парка - покупка аттракциона 
«Автодром» (катание на электричес- 
ких машинках). 

Популярность парка растет, и я 
очень этому рада. Растет и посещае- 
мость, и активность кстовчан; так, 
за эти выходные прибыль составила 
80 тысяч - обычно эта цифра в два 
раза меньше.. Мы будем делать все 
для того, чтобы Детский парк оста 
вался красивым 'уголком нашего го- 
рода. 

Виктория Кучинова 
да 2 е 1 :а|нЗет.ги 


ДОРОГИЕ КСТОВЧАНЕ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ РОССИИ! 

В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с богатой истори- 
ей и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном 
пространстве множество народов, территорий и культур. Пусть этот 
день добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом бла- 
гополучного будущего наших детей и внуков. Счастья вам и здоро- 
вья ; дорогие кстовчане, мира и процветания нашему Отечеству! 
С праздником! С Днем России! 

Глава местного самоуправления Кстовского 
муниципального района А.А. Кузнецов 
Глава администрации Кстовского муниципального района 

Ю.П. Конюхов 
Глава города Кстово А.Н. Коваленко 
Глава администрации города Кстово Э.И. Салахутдинов 


Праздник детям! 


акция 

Все, кто хоть раз лежал 
в больнице, знают, что 
приятного в этом мало: 
постоянные процедуры, 
боль, тоска по родным 
и скучные дни, 
сменяющие друг друга. 

Особенно обидно находиться в 
стационаре детям , 
когда за окном 
стоят теплые день- 
ки, а все сверст- 
ники гоняют мяч во 
дворе. 

Третьего июня 
маленькие пациен- 
ты педиатрическо- 
го отделения 
Кстовской ЦРБ по- 
лучили замеча- 
тельную возмож- 
ность отвлечься от 
больничных буд- 
ней. К ним в гости 
пришли артисты 
Кстовского театра 
кукол и устроили 
для детей, их ро- 
дителей и меди- 
цинского персона- 
ла настоящее веселье. В игровой 
комнате детского отделения боль- 
ницы удалось создать атмосферу 
настоящей сказки. 

По окончании спектакля ребят- 
кам подарили воздушные шарики, 
фломастеры и раскраски, чтобы 
каждый их день стал немного ярче. 

« Большое спасибо заведующему 
педиа триче схим о тд еле ни ем 
Кстовской ЦРБ Андрею Никола- 
евичу Пруцкову что разрешил 
нам прийти, поздравить ребят с 
Днем защиты детей, - говорит 
председатель социальной комис- 
сии кстовской городской думы, 
один из организаторов акции На- 
талья Титова. - Дети могли ос- 
таться без праздника, поэтому мы 
решили, что праздник должен 
прийти к ним. 

Болеющим деткам особенно не- 
обходимо наше внимание, и мож- 
но с уверенностью сказать, что 
подобные праздники помогут их 
скорейшему выздоровлению ». 

« Подо бные праздники у нас про - 
водятся регулярно, всегда есть те, 
кто хочет помочь детям, поддер- 
жать их в сложный момент, - про- 
должает Андрей Пруцков. - На- 
пример, добровольцы из Дома 
учащейся молодежи регулярно у 
нас бывают, да и в частном по- 
рядке люди приходят, ведь наша 
главная забота - дети. А жен шины 


должны быть ответственными ма- 
терями и с душой подходить к сво- 
ему основному занятию в жизни - 
воспитанию детей». 

«Совместно с депутатами город- 
ской думы Кстовский театр кукол 
организовал праздник для ребяти- 
шек, которые провели свой празд- 
ничный день в больнице, - расска- 
зывает заместитель директора 
Котовского театра кукол Елена 
Крамола. - У них нет возможнос- 


ти развлечься ; сходить в парк, в 
театр. Поэтому театр пришел к 
детям для того, чтобы их поздра- 
вить, подарить несколько минут 
радости и веселья. Им подарили 
подарки, чтобы скрасить время 
пребывания в больнице, чтобы 
можно было порисовать, пособи- 
рать пазлы. 

Мы всегда откликаемся на такие 
акции, когда можно поздравить 
ребятишек ѳ нашем родном горо- 
де, с удовольствием в этом уча- 
ствуем». 

« Это наш первый опыт проведе - 
и ия подобных праздников с Ната- 
льей Викторовной Титовой, мы 
мамы, сердечко наше болит о де- 
тишках, - дел тлея депутат город- 
ской думы города Кстово Светла- 
на Быстрова. - Конечно, для мно- 
гих детей 1 июня - это праздник, 
много мероприятий было этому в 
городе посвящено. Детки в боль- 
нице, в силу обстоятельств оказа- 
лись обделенными в этотдень. Мы 
постарались это исправить, скра- 
сить им пребывшие в стационаре. 
Надеемся, это станет доброй тра- 
дицией. Деткам хотим пожелать, 
чтоб они выздоравливали и только 
радовали своих родителей». 

Светлана Зайцева 
даге1:а@3еш.ги 
Фото Сергея Черняева 



лавное - не отчаиваться! 


знай наших! 

Сразу в двух нижегородских 
мероприятиях на прошлой не- 
деле участвовали кстовские 
ребята и их родители. 

Дети с ограниченными возмож- 
ностями и дети, попавшие в труд- 
ную жизненную ситуацию: за эти- 
м и п ол ит к ор ре ктн ь і м и фор м ул и - 
ровками скрываются другие, горь- 
кие и страшные слова: дети- инва- 
лиды и дети- сироты. Одни борют- 
ся с тяжелыми болезнями, другие 
мечтают о любящей семье. По не 
только это занимает их жизнь: еще 
эти ребята творят, поют, руко- 
дельничают, занимаются спортом . 

Мы ищем таланты! 

Т алаты дет ей- инвалидов и ребят, 
оставшихся без родителей, раскры- 
лись 28 мая на фестивале «От звез- 
ды до звезд ы», который был орга- 


низован Нижегородским благотвори- 
тельным фондом «Жизнь без гра- 
ниц». Фестиваль прошел в Нижнем 
Новгороде уже в третий раз и собрал 
24 участников из разных городов 
России. Бьюи среди них и несколько 
кстовчан из приюта «Алый парус». 

«Мы давно сотрудничаем с прию- 
том «Алый парус», - рассказала нам 
директор фонда «Жизнь без границ» 
Марина Ефимова. - Знакомились 
с ребятами \ проводили совместно 
мастер-классы. Поэтому пригласили 
талантливых ребят на наш фести- 
валь . 

Самый маленький участник читал 
со сцены стихи, одна из девочек 
вместе со своей приемной мамой 
исполнили танец, несколько ребят 
прислали декоративные поделки из 
бисера, которые они сделали вмес- 
те со своим замечательным руково* 
дигелем. Все гости -и дети, и взрос- 
лые -ушли с подарками. Ребятш/сы 
вручили дипломы и подарили элект- 



ронные книги, МПЗ- плееры, 
большие мягкие игрушки. А са- 
мое главное - вселт нам с тало 
немного теплее» . 


Спорт против 
диабета 


31 мая на н ижег оро деком 
стадионе «Локомотив» 
состоялось открытие X спар- 
т а к иа д ы << Д и аспорт- Н Н- 
20 1 3» . Сп ор т иен ы й п ра зд и ик 
для детей, больных сахар- 
ным диабетом, и их родите- 
лей провела Нижегородская 
диабетическая лига. 

В спартакиаде приняли 
участие 1 50 ребят из Нижне- _ _ 

то Новгорода, Арзамаса, Бо- АІ ашз Шабалкина^ 

гор од ска, Бора, Г ородца, 

Дзержинска, Павлова и Котова, со», и «Гигантские сапоги», и «Бег 


«Не отчаивайтесь, не думайте, что 
если вы больны , го жизнь 
закончена», - советует участница 
спар гакиады «Диаспор т- НН-20 13» 


Нашу команду представляли 16 
человек - восемь детей и восемь 
родителей. 

Ребята боролись за победу в де- 
сяти видах спортивных испытаний. 
Были среди них и «Беличье коле- 


в памперсах», и многие другие. 

О своих впечатлениях нам рас- 
сказала 1 4 -летняя участница со- 
ревнований Даша Шабалкина: «Я 

уже не в первый раз участвую в 
спортивных соревнованиях. Это 


помогает тане улучшитъ свое здо- 
ровье, поддерживать спортивную 
форму. На этот раз все прошло 
очень интересно, мы получили хо- 
рошие призы. 

Вообще, я стараюсь вести ак- 
тивную жизнь. Болезнь у меня не в 
такой тяжелой форме, я могу и 
учиться, и заниматься спортом. 
Спорт - это главное в жизни диа- 
бетика. Ребятам о диагнозом * са- 
харный диабет» я бы посоветова- 
ла не отчаиваться, не думать, что 
если они больны, то жизнь закон- 
чена. Надо продолжать веселить- 
ся, учиться, гулять, заниматься 
Тем, что нравится». 

Лучшим спортсменам вручили 
почетные дипломы и призы, а 
всем активным участникам - суве- 
ниры и вымпелы. «Все остались 
очень- очень довольны», - расска- 
зали нам в отделе семьи Управле- 
ния социальной защиты населения 
по Кстовскому району. А это - са- 
мое главное! 

Виктория Кучинова 
да2е?а@3ет,ш 
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СОЦИУМ 


Сдай оружие - получи 
еознаграждение! 


надо знать! 

С12 февраля 2013 года 
жители региона могут 
претендовать на 
денежное 
вознаграждение за 
добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Со ответствующее 

постановление 

подписал 

губернатор 

Нижегородской 

области Валерий 

Шанцев. 

В частности, в Постанов- 
лении прописан размер де- 
нежного вознаграждения. 

Так, за боевое огнестрель- 
ное оружие или огнестрель- 
ное гражданское оружие с 
нарезным стволом размер 
денежного вознаграждения 
за единицу оружия составит 
4000 рублей; за боевые 
гранаты, мины, снаряды - 
3000 рублей; за гладкоствольное 
огнестрельное охотничье оружие, 
самодельное (переделанное) огне- 
стрельное (газовое) оружие или 
обрез - 2000 рублей; за газовое 
оружие, оружие ограниченного 
поражения, средства взрывания, 
100 граммов взрывчатых веществ 
- 1 500 рублей; за боеприпасы к ог- 
нестрельному оружию заводского 
изготовления - 20рублей. 

Оружие в неисправном состоя- 
нии оценивается в 1/3 от размера 
денежного вознаграждения за еди- 
ницу в исправном состоянии. 

Хочешь хранить оружие - учись! 

Если вы пока не готовы расстать- 
ся со своим оружием, напомина- 
ем, чтобы продлить разрешение 
на хранение и ношение оружия 
( г л ад коотвол ь н ое и длинностволь- 
ное оружие без права ношения, 
газовые пистолеты и револьверы, 


травматика) необходимо пройти 
переподготовку по знаниям безо- 
пасного обращения с оружием 
(каждые пять лет перед продлени- 
ем лицензий и разрешений). 

Исключение составляют люди, у 
которых есть разрешение на хра- 
нение и ношение гладкоствольно- 
го охотничьего оружия. Они пере- 
подготовку проходить не будут. 

«Граждане, которые претендуют 
на приобретение лицензии на лю- 
бой вид оружия (будь то граждан- 
ское, длинноствольное гладко- 
ствольное для охоты либо вое виды 



оружия для самообороны - граж- 
данское гладкоствольное без пра- 
ва охоты, газовые пистолеты и 
револьверы, и так называемое 
травматическое оружие, которое 
сейчас получило статус огне- 
стрельного оружия ограниченного 
поражения), будут проходить обу- 
чение, - говорит старший инспек- 
тор группы л ицензион но- разреши- 
тельной работы отдела МВД Рос- 
сии по Кстовскому району, капи- 
тан полиции Оксана Смирнова. 
- Обучение осуществляет первое 
негосударственное образователь- 
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
« Академия безопасности «Бер- 
кут»», которое располагается в 
Нижнем Новгороде, по адресу: пе- 
реулок Могилевича. дом №7, те- 
лефон: 8(331) 243 -03- 01. 

О бразо за тельная пр о грамма 


включает в себя шесть учебных 
часов с последующей сдачей эк- 
замена. Всем претендентам выда- 
ется свидетельство об окончании 
учебного учреждения. Напомню, 
что данный документ является обя- 
зательным для всех, кто впервые 
приобретает оружие ». 

Кроме того, все категории граж- 
дан, без исключения, обязаны 
представить медицинскую справ- 
ку по форме 046-1, утвержденной 
Минздравом РФ. 

Есть тонкости и в правилах 
транспортировки оружия. 

- Владельцам газового оружия и 
огнестрельного оружия ограничен- 
ного поражения, в соответствии с 
пунктами 62-64 и 24 Инструкции по 
организации работы органов внут- 
ренних дел по контролю за оборо- 
том гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на тер- 
ритории РФ, утвержденной прика- 
зом №288 МВД Рос- 
сии от 12 апреля 
1999 года, необхо- 
димо получать раз- 
решение на транс- 
портировку данного 
оружия в другой ре- 
гион, - отмечает 
Оксана Смирнова. 

Если в другом ре- 
гионе Российской 
Федерации вас ос- 
тановят сотрудники 
полиции, и не об- 
наружат соответ- 
ствующего разре- 
шения на транспор- 
тировку оружия, 
административной 
ответственности избежать вряд ли 
удастся. 

- Разрешение на транспортиров- 
ку оружия не нужно приобретать 
лишь гражданам, которые владе- 
ют гладкоствольным охотничьим 
оружием и выезжают с ним для 
участия в охоте либо в спортивных 
мероприятиях, - говорит Оксана 
Николаевна. 

Разрешение на транспортировку 
оружия можно получить в группе 
л ицензион но- разрешительной ра- 
боты отдела МВД России по Кстов- 
скому району по адресу: улица Ива- 
нова, дом №1, кабинет №103, Гра- 
фик приема граждан: среда, с 10 
до 1 6 часов; четверг, с 9 до 17 ча- 
сов. Вторник, с 10 до 12 часов - 
охранники. Обед - с 12. 00 до 13.45. 

Подготовила 
Светлана Зайцева 
да2е*а@3ет ли 


коротко 

НАЛОГИ: ВАШ ВОПРОС - 
НАШ ОТВЕТ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ по 
налогам и сборам №6 доводит до 
сведения напог оплат ель тиков, что 
ответы на вопросы по имуществен- 
ным н ап огам можно получить в кон- 
такт-центре налоговой службы Ни- 
жегородской области. Телефон кон- 
такт-центра 8-800- 200-52-02. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ - Д0 1 НОЯБРЯ 

КАК С О О Б УДА Ю I сп ец иал ист ы 
ИФНС №6, для удобства налого- 
плательщиков существует инфор- 
мационный сервер « С роки на- 
правления налоговых уведомле- 
ний» на сайтах ѵтога#.паІод.ги и 
итога#. г52.паіод.ги. Здесь можно 
узнать о запланированных сроках 
направления налоговых уведомле- 
ний по уплате налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налога. Интернет- 
сервис позволяет заранее плани- 
ровать своих расходы, 

вместо почты - 

«НАЛОГ-СЕРВИС» 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС №6 нача- 
ла работу по формированию нало- 
говых уведомлений по имуществен- 
ным налогам за 201 2 год (налог на 
имущество, земельный, транспор- 
тный). С 201 3 года печать и рассып- 
ку уведомлений производит фили- 
ал ФКУ «Налог- Сервис» ФНС Рос- 
сии с июня по сентябрь. На конвер- 
те в качестве отправителя будет ука- 
зана информация об отправителе 
письма (ФКУ «Налог -Сервис»), а в 
самом уведомлении - информация 
о налоговом органе, в котором на- 
логоплательщик стоит на учете. 


ТЫ БЫ В ФЕРМЕРЫ 
ПОШЕЛ? 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
хозяйства Нижегородской области 
объявляет конкурсный отбор начи- 
нающих фермеров ддя предостав- 
ления грантов на создание и раз- 
витие крестьянского (фермерско- 
го) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство 
с 22 мая по 20 июня 2013 года 
включительно; а также конкурсный 
отбор для предоставления грантов 
на развитие семейных животновод- 
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерские) хозяйств с 27 мая по 
25 июня 2013 года включительно. 
Информация на сайге министер- 
ства сельского хозяйства 
ѵтогоѵ. тсх-ппоѵ. гіі в разделе «Ма- 
лые формы хозяйствования». 
Контактные телефоны 3-92-99 
(3-92-95). 

АЧЕПЯТКА 

В ГАЗЕТЕ «ЗЕМЛЯКИ» в статье 
«Вести из «Интеллекта» была до- 
пущена опечатка в фамилии дош- 
кольника, завоевавшего наиболь- 
шее количество баллов в олимпи- 
аде «Скоро в школу». Следует чи- 
тать: Никита Казупица. 

СИЛА В ДРУЖБЕ 

В газете «Земляки» от 1 июня 
2013 года была опубликована ста- 
тья «Сила в Дружб# о нижегород- 
ском клубе, члены которого при- 
нимают у себя дома гостей из раз- 
ных стран мира. Тем, кто готов 
стать членом клуба, и тем, кого 
за и н гер е сов ал а о п у б л и кованная 
им фо рм а ци я , просьба о бр а шат ь - 
ся к Оксане Сизёмовой по телефо- 
ну 8-930-708-31-05. 

Инна Гуревич 
Елена Круглова 
дажеЗа^шЗет.ги 


ВЫПУСКАЕМ 
ПЕРВЫЙ КЛАСС! 

В жизни каждого 
человека, будь то 
министр или рабочий, 
ученый или певец, 
всегда есть свой 
учитель! 

Час ученичества для каждого ва- 
жен, но особенно ярок он в пери- 
од детства, когда маленький чело- 
век только начинает узнавать мир. 

Большим уважением и признани- 
ем среди родителей и дошкольни- 
ков пользуются педагоги Центра вне- 
школьной работы имени С. А. Кри- 
воротовой, работающие по про- 
граммам школы раннего развития и 
школы будущего первоклассника. 
Это профессионалы своего дела: 
Светлана Молитвина, Марина 
Филатова, Анна Никонорова. 

25 мая для дошколят, готовящих- 
ся стать в новом учебном году пер- 
воклассниками, в Центре прошел 
выпускной праздник, посвященный 
окончанию учебного года. В этот 
день ребят ждали сюрпризы и ве- 
селье. Каждый смог примерить на 
себя роль актера и зарядиться хо- 
рошим настроением, приняв учас- 
тие в подвижных и массовых играх. 
На месте не стоял никто! Зажига- 
тельные, веселые танцы приі длись 
по вкусу всем ребятам. В заверше- 
нии праздника все ребята загада- 
ли желание и, под всеобщие апло- 
дисменты, отпустили в небо раз- 
н оцветн ые ш арик и . 

Хорошее настроение, положи- 
тельные эмоции, заряд, энергии и 
сил, сертификаты об окончании 
школы будущего первоклассника, 
подарки и, конечно, подготовлен- 
ность к начальной школе - набор, с 
которым педагоги Центра проводи- 
ли воспитанников в новый этап жиз- 
ни, под названием школьные годы. 

Фатома. 

методист МБОУ ДОД ЦБР 


«ЛУКОЙЛ» профинансирует 
социальные проекты 


78 проектов 
некоммерческих 
учреждений 
Нижегородской, 
Владимирской, 
Вологодской областей 
и республики Мордовия 
получат гранты 
компании «ЛУКОЙЛ» в 
рамках регионального 
конкурса социальных и 
культурных проектов в 
2013 году. В этом году 
конкурс проводится уже 
в седьмой раз. 

На рассмотрение экспертного 
совета поступило 264 заявки по 
трем номинациям: «Молодое поко- 
ление», «Культура и спорт» и «Год 
охраны окружающей среды». Об- 
щее количество заявок снова пре- 
высило показатели прошлого 2012 
года на 13%, что является хоро- 
шим показателем стабильного ин- 
тереса к проводимому конкурсу и 
его грантовой системе финансиро- 
вания. 

Расширение географии конкур- 
са (а в 2013 году организаторы 
решили подключить еще один р&- 
гион присутствия ООО «ЛУКОЙЛ- 
Вол га нефтепродукт» - республику 
Мордовия) не повлияло на актив- 


ность некоммерческого сектора 
Нижегородской области. Этим ре- 
гионом снова представлено лиди- 
рующее количество проектов -145. 

Традиционно наибольшее коли- 
чество заявок в номинациях «Мо- 
лодое поколение» (114, в 2012 
году - 101) и «Культура и спорт» 
(99, в 2012 году - 100). «Год охра- 
ны окружающей среды» собрала 51 
заявку (29 в прошлом году). Пос- 
ледняя номинация была приуроче- 
на к Году охраны окружающей сре- 
ды в России и получила хороший 
отклик общественных и муници- 
пальных образований - количество 
заявок увеличилось почти на 40%. 

Кроме того, параллельно с 
оценкой проектов экспертами, в 
сети РасеЬоок на странице ООО 
«ЛУКОЙЛ- В олганефтепродукт» 
шло активное обсуждение и го- 
лосование по всем проектам шорт- 
листа. Один из них получит звание 
«Народный проект» и войдет в спи- 
сок грантополучателей конкурса. 

Вручать сертификаты на получе- 
ние денежных средств победите- 
лям Нижегородского региона будут 
представители компании «ЛУ- 
КОЙЛ», исполнительной и законо- 
дательной власти региона. 

По материалам пресс-службы 
ООО « ЛУКОИ Л- 
Во л га не фтеп р одукт» 


Награды «ЛУКОЙЛу» 


Пятого июня, во Всемирный 
день охраны окружающей 
среды. Управление промыш- 
ленной безопасности и эколо- 
гии ОАО «ЛУКОЙЛ» и ряд со- 
трудников компании награж- 
дены дипломом и знаками от- 
личия неправительственного 
экологического Фонда имени 
В. И. Вернадского. 

Эти награды стали очередным 
п о д тв ержд ен и ем э ффек ти в н ост и 
корпоративной экологической по- 
литики «ЛУКОЙЛа», которая неод- 
нократно получала высокую оцен- 
ку со стороны независимых экс- 
пертов, рейтинговых агентств и 
об щес твеиных организа ций . 

В конце 90-х годов прошлого 
века компания разработала и внед- 
рила технологию «нулевого сбро- 
са» при освоении морских место- 
рождений. В 2001 году «ЛУКОЙЛ» 
первым среди российских пред- 
приятий ТЭК получил международ- 
ный сертификат соответствия Си- 
стемы экоменеджмента требовани- 
ям стандарта 180 14001. С 200В 
года «ЛУКОЙЛ» является участни- 
ком Глобального Договора ООН 
(ОіоЬаІ Сотрасі). В рамках этого 
договора компания участвует в 
ряде природоохранных проектов, 
в том числе в проекте по сохране- 
нию биоразнообразия. Компания 
также является участником про- 


граммы Гринпис - «Зеленый офис». 

Ежегодно «ЛУКОЙЛ» направляет 
на охрану природы около 20 млрд 
рублей. По отдельным проектам 
доля природоохранных затрат от 
общих капиталовложений состав- 
ляет 15%. В результате реализа- 
ции корпоративной природоохран- 
ной политики ежегодно отмечает- 
ся существенное сокращение 
уровня негативного воздействия на 
окружающую среду. Общий бюд- 
жет природоохранных мероприя- 
тий Компании в 2013 году состав- 
ляет более 25 млрд рублей. В на- 
стоящее время Компания заверша- 
ет разработку очередной корпора- 
гив но й л рог ра м м ь і эк ол оги чес кой 
безопасности на 2О14-2018 годы. 
Эга программа будет представле- 
на общественности во всех регио- 
нах деятельности «ЛУКОЙЛа» в 
России. 

Сегодня же все дочерние пред- 
приятия «ЛУ КОЙЛа» приняли учас- 
тие во всероссийской акции «Ноль 
негативного воздействия на окру- 
жающую среду», в рамках которой 
была краткосрочно приостановле- 
на работа ряда производственных 
объектов, посажено несколько 
тысяч деревьев, а сотрудники 
Компании отказались от исполь зо- 
ва н ия л ич н ог о а втот р ан сп о рта . 

По материалам пресс-службы 
ОАО «ЛУКОЙЛ* 


Рисуем Победу 

ИТОГИ 

В среду, 5 июня, в ЙД «Зем- 
ляки» пришли ребята, побе- 
дившие в конкурсе «Рисуем 
Победу», который редакция га- 
зеты «Земляки» проводила со- 
вместно с общественным дви- 
жением «Город для горожан» и 
Общественным советом при 
отделе МВД России по Кстов- 
скому району. 

Три девочки - Юлиана Еляхи- 
на, Таня Др воки на и Катя Ни- 
кишкина получили призы как по- 
бедительницы конкурса. «Спасибо 
зам за активность, за то \ что вы 
внимательно читаете газету ? «Зем- 
ляки», участвуете в конкурсах. 
После летних каникул мы обяза- 
тельно объявим новый конкурс я, - 
пообещал юным ксговчанкам глав- 
ный редактор ИД «Земляки», член 
совета общественного движения 



В тянувшую среду 
в ИД «Земляки* состоялось 
вручение призов победителям 
конкурса «Рисуем Победу^* 

«Город для горожан», депутат го- 
родской думы Олег Захаров. В 
редакции остался еще один приз, 
который полагается Насте Ратма- 
новой из села Большое Мокрое. 

Елена Круглова 
да2ега@3ет.ш 
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В коридорах власти 



Депутаты областного 
Законодательного 
собрания внесли 
изменения 
и дополнения в ряд 
нижегородских законов. 

Берегись 

«зацепера»! 

За нарушения правил пользова- 
ния метро установят администра- 
тивную ответственность. Соот- 
ветствующие поправки в Кодекс 
Нижегородской области об адми- 
нистративных правонарушениях 
приняты в первом чтении. 

30 мая депутаты Законодатель- 
ного собрания приняли в первом 
чтении поправки в Кодекс Нижего- 
родской области об администра- 
тивных правонарушениях. Суть 
корректировки - введение штра- 
фов за нарушения правил пользо- 
вания метрополитеном. 

Инициатором поправки выступи- 
ла прокуратура Нижегородской 
области. По мнению разработчи- 
ков, на нижегородском метропо- 
литене участились случаи правона- 
рушений. Особую опасность пред- 
ставляют собой так называемые 
«зацеперы». Только за январь 2013 
года выявлено два таких случая, 
тогда как за весь 2012 год - один. 

Предлагается установить адми- 
нистративную ответственность за 
нарушения правил пользования 
метро в виде штрафов для граж- 
дан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей, должностных лиц - от 4 
тыс. до 5 тыс. рублей, юридичес- 
ких лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб- 
лей. 

«В связи с открытием станции 
метро «Г эрьковская » «зацеперы» 
резко активизировались. Молодые 
люди приезжают в столицу Привол- 
жья даже из других регионов г что- 
бы полюбоваться видами, которые 
открываются о меіромоота, но не- 
законным образом . Подобные слу- 
чаи, помимо трагических послед- 
ствий для самого «. зацепера », мо- 
гут привести к ос тановке поезда, 
что нарушит работу всего метропо- 
литена», - сказал заместитель пред- 
седателя комитета Законодательно- 
го собрания по вопросам государ- 
ственной власти и местного само- 
управления Андрей Тарасов. 

«Считаю, что у нас есть общее 
согласие по этому проекту. Про- 
филактика нарушений правил 
пользования метрополитеном, в 
первую очередь, направлена на 
обеспечение безопасности граж- 
дан. Вместе с правоохранительны- 
ми органами будем последова- 


тельно решать эту задачу », - от- 
метил председатель комитета За- 
конодательного собрания по воп- 
росам государственной власти и 
местного самоуправления Вале- 
рий Осокин. 

После принятия проекта закона 
в первом чтении будет создана ра- 
бочая группа для подготовки по- 
правок. По словам АндреяТарасо- 
ва, во втором окончательном чте- 
нии документ может быть принят 
уже в июне. 

«Ночного 
времени» стало 
больше 

Закон Нижегородской области 
«Об ограничении пребывания де- 
тей и подростков в общественных 
местах» запрещает нахождение 
подростков в возрасте до 16 лет в 
ресторанах и барах, а также в ноч- 
ное время на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, общественном 
транспорте, магазинах, развлека- 
тел ь н ых за веден иях, ко м п ьютер - 
ньіх клубах, подъездах без сопро- 
вождения родителей. 

За период реализации закона в 
Нижегородской области уровень 
подростковой преступности в ноч- 
ное время (с 0 часов до & утра) 
снизился на 9%, а в период с 20.00 
до 24.00 - более чем на треть. По- 
чти на 10% сократилось число пре- 
ступлений, совершенных в отно- 
шении самих несовершеннолетних. 

30 мая депутаты Законодатель- 
ного собрания приняли е двух чте- 
ниях проект изменений в закон «Об 
ограничении пребывания детей е 
общественных местах на террито- 
рии Нижегородской области». 


В частности, изменения касают- 
ся периода, определенного зако- 
ном как «ночное время» и в рамках 
которого действуют соответствую- 
щие ограничения. В осенне-зимний 
период (с 1 ноября по 31 марта) - 
с 22.00 до 6.00, в весенне-летний 
период (с 1 апреля по 31 октября) 
- с 23.00 до 6.00. 

Также документ дополнен стать- 
ей в части информирования насе- 
ления Нижегородской области, 
несовершеннолетних граждан и их 
родителей о недопустимости на- 
хождения детей и подростков в 
общественных местах, как это 
предписано законом. 

«За время действия закона, ко- 
торый был принят в феврале 2010 
года, удалось добиться значитель- 
ного снижения как подростковой 
преступности, так и количества 
правонарушений в отношении де- 
тей. Активизировалась деятель- 
ность по проверке мест, в кото- 
рых несовершеннолетним запре- 
щено находиться ночью. Таким об- 
разом, закон, безусловно, дока- 
зал свою эффективность. Причем 
в каждом районе есть свой уни- 
кальный опыт по его реализации, 
который может получить распрос- 
транение и на других те[эритори- 
ях Что касается процесса инфор- 
мирования о законе, то очевидно 
следующее. Если эта работа хоро- 
шо организована, принятый доку- 
мент будет исполняться намного 
лучше», - сказал председатель 
комитета Законодательна - о собра- 
ния по социальным вопросам Ар- 
тем Кавинов. 

Дмитрий Парамонов 


Надежда и оаора 

ИТОГИ 

31 мая в большом зале 
администрации прошло 
подведение итогов 
зимнего сезона 
по хоккею с шайбой 
в городе Кстово 
и Котовском 
районе. 

Сезон 2012-2013 стал 
рекордным по количеству 
побед, завоеванных 
спортсменами ХК «Ксто- 
во». Напомним, в новый 
сезон спортсмены вошли 
обновленным составом: в 
состав Ж «Кстово» влил- 
ся сильнейший клуб рай- 
она «Нефте-Ким». 

Учредителями клуба 
стали администрация 
Ксгова и района, в состав 
правления вошли Юрий 
Конюхов, Эдуард Са- 
лахутдинов, Андрей 
Таланин, Александр 
Кузнецов и другие изве- 
стные лица нашего горо- 
да, а председателем 
правления стал глава го- 
рода Кстово Алексей Коваленко. 

Большие надежды возлагали на об- 
новленный Ж «Кстово», и он не под- 
вел. 

После того как начальник управле- 
ния физкультуры, спорта и молодеж- 
ной политики городской администра- 
ции Елена Сабынина озвучила спи- 
сок побед хоккеистов, аплодисменты 
в зале не умолкали долго. 

« Котовские хоккеисты защищали 
честь нашего города в областных фи- 
нальных соревнованиях по хоккею « Зо- 
лотая шайба ц - рассказала Елена 
Владо ми ровна. - В возрастной группе 
2002-03 г. р. коман- 
да ХК « Кстово-Ро - 
весник» заняла пер - 
вое место, в возра- 
сте 2000-01 г.р. ко- 
манда ХК « Кстово » 
стала серебряным 
призером соревно- 
ваний. 

В соревнованиях 
« Золотая шайба » 
региона Поволжье- 
Юг команда «Ровес- 
ника» завоевала се- 
ребряную медаль и 
вышла в финал сле- 
дующего этапа - всероссийского тур- 
нира. 

В первенстве Нижегородской обла - 
сти по хоккею среди юношей коман- 
ды ХК «Кстово» состоящие из ребят 
1996-97 г.р. и 2000-01 г.р., стали 
бронзовыми призерами, А мужская 
команда ХК «Кстово» заняла в этом 
первенстве второе место, оставив по- 
зади 20 команд/ 

В областном чемпионате среди 
мужских команд высшей лиги из семи 
команд -участниц спортсмены ХК 
«Кстово» вошли в тройку сильнейших». 

Хоккеистов, их тренеров и гостей 
іи ра эди и ка п ри вет ст во вал и за м ести - 
тель главы администрации города 
Кстово по социальным вопросам Олег 
Клеш ник, заместитель главы адми- 
нистрации Котовского района Сергей 


кстовскаго хоккея 

Давыдов, заместитель главы адми- 
нистрации Котовского района по со- 
циальным вопросам Кирилл Куль- 
тан, директор департамента образо- 
вания Котовского района Владимир 
Романчук, исполнительный директор 
Нижегородской федерации хоккея 
Олег Передовщиков, член правле- 
ния ХК «Кстово», генеральный дирек- 
тор ООО «Строй-Трейд» Александр 
Кузнецов и другие почетные гости. 


Награждение началось с команды 
«Кстово- Ровесник» 2002-2003 г.р., ко- 
торые заняли второе место в сорев- 
нованиях «Золотая шайба» региона По- 
волжье-Юг. Поздравлял мальчишек 
ОлегКлешнин - бывший руководитель 
и тренер ХК «Кстово», отдавший клу- 
бу много лет жизни: 

«Торжественная часть началась с 
награждения именно этих ребят - на- 
дежды и опоры кстовского хоккея. Я 
знаю, что тренер Евгении Механцев 
поставил перед собой и перед ребя- 
тами задачу занять первое место в об- 
ласти и выйти в финал всероссийско- 


го турнира. И эіу задачу они выполни- 
ли с честью , Молодцы!». 

Ребят наградили подарками, меда- 
лями, кубками и дипломами, подпи- 
санными лично министром спорта и 
молодежной политики РФ Виталием 
Мутко . Т а кн е же н а грады П о л уч ил и все 
остальные команды, а всем тренерам 
хоккейного клуба вручили денежные 
премии. 

В заключение всем тем, кто прини- 
мал активное участие а подготовке и 
іт ров еден и и сп орги вн ых м ероп ри яти й , 
была выражена сердечная благодар- 
ность. 

Виктория Кучиноаа 
д агеіа@ Зет.ги 
Фото Сергея Черняева 



Виталий Мутко передал кстовским 
хоккеистам дипломы за второе место 
на Всероссийских соревнованиях . 


В этом году Ж «Ксгово» исполняется 25 лет. Клуб 
представлен взрослой и детскими командами, а так- 
же сборной ветеранов. Взрослая команда пять раз по- 
лучала звание чемпиона области среди команд выс- 
шей лиги. На первенстве России среди команд вто- 
рой лиги два раза становилась серебряным призе- 
ром, два раза - бронзовым призером. 

Детские команды ХК «Кстово» неоднократно стано- 
вились чемпионами Нижегородской области, побе- 
дителями и призерами Всероссийских соревнований. 

Команда ветеранов ХК «Кстово» занимала первое 
место на областных соревнованиях, а в этом году вош- 
ла в финал Всероссийского фестиваля по хоккею с 
шайбой, который проходил в Сочи. 


В контакте с Кстово.ру 


обратная связь 

Продолжаем 
публиковать отклики 
и мнения наших 
чиггателей 9 которые 
появляются на форуме 
нашего сайта НСір:// 
квіоѵо . ги/Тог итз/ и на 
странице нашей группы 
ВКонтакте Ыір:// 
ѵк.сот/кзіоѵороіі. 

На прошлой неделе в группе в 
ВКонтакте стартовал новый опрос. 
Мы опросили у кстоЕчан: как можно 
улучшить кстовскую экологию? Вто- 
рым по популярности ответом (пос- 
ле варианта «жестче контролировать 
промышленные предприятия») стал 
пессимистичный вариант «нашу эко- 
логию уже ничего не спасет». 

Были и такие варианты ответов: 

Алексей: 

- В деревню уеха ть. Лучше эко- 
логия не будет . 

Лёля: 

- Закрывать только те заводы, 
выбросы которых превышаю г нор - 
мы. 

Максим: 

- Как закрывать будем 9 Для того 
и придумали штрафы. А то так уже 
все бы позакрывались . . . 

Виктория: 


- Я голосую за санитарную зону 
- защитный барьер между пред- 
приятиями и жилыми терри тория - 
ми. А для групп промышленных 
предприятий или промышленного 
узла (это как раз случай Котова) 
устанавливается единая санитар- 
но- защитная зона с учетом сум- 
марных выбросов и физического 
воздействия всех источников. 

Радует, что ни один человек не 
ответил «мне все равно». Спасибо 
нашим подписчикам за активную 
жизненную позицию! 

Нужны места для 
курения 

Новый закон о запрете курения 
в общественных местах расколол 
социум на две части. А что думают 
по этому поводу кстовчане? 

Елена: 

- Глупость какая-Ш Не с гем бо- 
ретесь, господа депутаты! Губит не 
столько кууэение, как наша экология. 

Виктория: 

- По мне, так полезный закон, 
давно надо было его принять . Бро - 
де бы в цивилизованной Европе 
такие законы действуют - и ниче- 
го. Дымят себе курильщики в спе- 
циально отведенных местах и не 
отравляю т дымом окружающих. 

Игорь: 

- Г осударство этим законом 
ущемляет права только курящих 
людей. Я во т курю и имею ровно 


такое же право курить, 
как другие имеют пра- 
во не курить! У каждого 
человека есть выбор, а 
этот закон навязывает 
мне, где и как я дол- 
жен курить. 

Максим: 

- А курящие ущемля- 
ют права некурящих. 
Хотите Вы себе таба- 
ком испортить легкие - 
пожалуйста. Но не надо 
других заставлять ды- 
шать дымом. 

Потому что дым от 
сигареты распростра- 
няется в разные сторо- 
ны и все вынуждены 
дышать им. Тем самым 
Вы причиняете вред 
здоровью некурящего. 

Александр: 

- Прежде чем изда- 


КАК УЛУЧШИТЬ КСТОВСКУЮ экологию? 


Жестче контррли ра 

ватъ промышленные предприятия 


[ 

40 

35.4% 

Увеличить штрафы 

за вредные оыбрзгы 


1 

11 

9.7% 

Создать Единую санитарную зону 

1 1 

10 

8.8% 

Осязать предприятия менять. обрудсеение на нп&ле 


г: 

12 

10.6% 

Поза іфы ватъ вое за ряды 



11 

§.7% 

С экологией у нас все нормально 

□ 

2 

1.8% 

Машу экйшгйю' уже 

ничего не спасет 


Г 

25 

22.3% 

Мне все равна 

0 

0% 

Другой вариант [ п и 

шеи в комментариям) 


□ 

2 

1.8% 


ПротлпспЕ-эла 113 ч&паві 


ватъ такие законы, надо ооорудо- смотрим, ка*: вырастут цены в этом 
ѳать места для курения, а так по- году. Власти загоняют всех на офи- 
лучается как всегда у нас. . . 

«ОМ и к» вместо 
«калоши»? 

На форуме !Шр://кз*слю.ги/ 

іогитз/ активно обсуждается зак- 
рыто пляжа на другом берегу Вол- 
ги. 

Гриша: 


цйальный пляж на Кудьме, в эту о т- 
стойную Лужу, где стоячая вода и 
рядышком находится промзона, 
поставляющая на пляж «свежий» 
воздух. Уж лучше бы вообще не де- 
лали никакого пляжа. 

Мг.Мікзаг: 

- Пляжей в городе нет. Есть зоны 
отдыха. Вода в городе во всех во- 
доемах не соответствует нормам. 


Лично по мне - лучше в бассейн 
сходить. Или выехать за город на 
какое-нибудь озеро. 

Александр: 

- Я лично на местных водоемах 
стараюсь не купаться, о Кудьме как 
месте отдыха вообще стоит зэбь/ть. 
Как говорится, берегите природу - 
отдыхайте в Турции 

Гриша: 

- «ОМик» до Вера и затона Кали- 
нина никогда не покупали, а брали 
в аресту у пароходства. У нас тоже 
одно время такой пароходик ходил, 
«Москва», кажется ; назывался. И он 
не в собственности города был, а в 
аренде. Так вот он отлично тай вты- 
кался что на правом, что на .левом 
берегу, трап подавался с носа. И 
причалов никаких не требовалось, 
как для калоши. Так что есть вари- 
ант и непокуштъ калошу - выход есть 
всегда. 

А как думаете вы? Присоединяй- 
тесь к обсуждениям в группе ^кон- 
такте с Кстово.ру! Ыір:// 
ѵк. сот/ кзіоѵорогі:. и на форуме 
сайта МЛр://кзіоѵо.ги/іогитэ/! 
Перейти на страничку нашего фо- 
рума можно, используя ОР код 

Подготовила Виктория 
Куч и нова 

даге1:а@3ет .гу 


- шшт .г у Щ_г І_/Ч_г г Ч_г г У Ю/Ч-г- У V і_г> .Н У У ГУШ ѴУ . 

" В ѳгом го ЛК похоже, опять при - Поэ тому никому никакая админ ис- 
дежя дикарем отдыхать за Вол/ ом. Грация официально, думаю, не 
Лодочникам раздолье, приработок разрешит купаться. Если кто хочет 
неплохой. В прошлом году перевоз- купаться там - то это на их собст- 
ка стоила 40 рублей с человека, по- БѲниый сграх и риас 


Перейти на 
страничку нашего 
форума можно, 
используя О В код 
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Роллеры на этапе 


Как и всегда, трасса, по кото- 
рой Катались спортсмены, проле- 
гала по центру Котова, и это не- 
случайно, ведь современные лы- 
жероллеры - это «городской* вид 
спорта, соревнования по данному 
виду спорта проходят не только на 
сп ец иализированн ь іх лыж ер олл ер- 
ных трассах, но главным образом 
в городах и крупных населенных 


официально, включила их в свой 
официальный план соревнований, 
и мы удостоились чести провести 
их в городе Кстово, - говорит на- 
чальник отдела физкультуры и 
спорта ад м и н и от р а и, и и гор од а 
Кстово Елена Сабынина. - Кубок 
России по лыжероллерному спор ту 
является рейтинговым соревнова - 
ином и проводится с целью попу * 


пунктах, на главных ули- 
цах, площадях, как в 
России, так и за рубе- 
жом. 

К слову, спортсмены 
отметили хорошую подго- 
товку трассы, качествен- 
ный асфальт и ровную до- 
рогу. 

«Для Котова эти сорев- 
нования - первый офици- 
альный этап Кубка Рос- 
сии , раньше мы прово- 
дили подобные соревно- 
вания, но теперь Москва 


лыжероллеры 


Глава города Алексей Коваленко 
проводит церемонию награждения . 


ляризации и развития лыжероллер- 
ной дисциплины в регионах Рос- 
сии, повышения спортивного ма- 
стерства и определения сильней- 
ших лыжероллистов России для 
формирования национальной 
команды на Чемпионат и этапы 
Кубка мира». 

Второй этап Кубка России по 
лыжероллерам прошел при под- 
держке администрации города 
Кстово, Министерства спорта и 
молодежной политики Нижегород- 
ской области, Федерации лыжных 
гонок России, Федерации лыжных 
гонок Котовского района и нефтя- 
ной компании «ЛУКОЙЛ». 

Поприветствовать участников 
соревнований и вручить им заслу- 
женные награды пришли глава го- 
рода Кстово, генеральный дирек- 
тор компании «ЛУКОЙЛ-Нижего- 
роднефтеоргсинтез» Алексей Ко- 
валенко, заместитель главы ад- 
министрации Котовского района 
Иван Зверев, заместитель гене- 
рального директора ОАО «ЛУ- 
КОЙЛ - Н ижег ород нефтеорг синтез» 
депутат кстовской городской думы 
Федор Зимин, депутат городс- 
кой думы города Кстово Алек- 
сандр Костерин, заместитель 
главы администрации города Ксто- 
во по социальным вопросам Олег 
Клешнин, технический делегат 
соревнований Леонид Голубков 
(Москва), главный судья соревно- 
ваний Олег Комаров (Арзамас). 

«Кстово - город не только неф- 
тепереработчиков и самбистов, у 
нас в городе культивируе тся более 
20 видов спорта Очень приятно 
го, что и молодежь, и спортсме- 
ны за 50 лет активно принимают 
участие в сегодняшних соревнова- 
ниях». - сказал Алексей Ковален- 
ко и пожелал участникам соревно- 
ваний ярких побед, бескомпро- 
миссной борьбы и хороших впечат- 
лений от соревнований и от горо- 
да Кстово. 

На память о Кето ее представи- 
тели каждой из 1 2 областей полу- 
чили специальные памятные меда- 
ли с символикой нашего города. 

Светлана Зайцева 
даге!а@3ет . ш 


Второй этап Ку&ка 
России 

по лыжероллерам 
прошел в городе Кстово 
первого и второго 
июня. 

В соревнованиях приняли учас- 
тие спортсмены из 12 областей 
Российской Федерации: из Белго- 
родской, Воронежской, Ленинг- 
радской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, 
Ярославской, Рязанской облас- 
тей, а также из республики Мор- 
довия, из Москвы и Санкт-Петер- 
бурга. В первый день соревнова- 
ний спортсмены бежали спринт на 
250 метров, во второй соревнова- 
тельный день: мужчины - 30 кило- 
метров, женщины - 20 километров. 

В общей сложности в Кстово 
съехались более ста спортсменов, 
среди которых многократные при- 
зеры, чемпионы и победители эта- 
пов Кубка мира. 

В составе сборной Нижегородс- 
кой области были пять кстовских 
спортсменов, представлявших 
Кстово в группе ветеранов: Алек- 
сандр Грязнов, Петр Голубин, 
Александр Давыдов, Влади- 
мир Щипанов и Владимир Бе- 
лов. 

Правда, ксговчанам не удалось 
завоевать никаких призовых мест. 
Лидером по количеству первых мест 
на этих соревнованиях стали липец- 
кие и белгородские спортсмены. 


К старту готов! 


Более ста спортсменов приняли участие во И этапе Кубка 
России по лыжероллерам . 


От Парижа до Софии 



Кстовские мастера-ветераны 
сильны и в самбо , и в дзюдо. 


самбо 

27-28 мая 
в городе Энгельсе 
Саратовской 
области прошел 
чемпионат России 
по самбо среди 
мастеров- 
ветеранов. 

Юбилейный чемпионат, 
который уже 20-й раз со- 
бирает на одном ковре ле- 
гендарных самбистов, был 
приурочен к 75-летию 
борьбы самбо в России. 

В соревнованиях приня- 
ли участие свыше 150 человек. 
Кстовскую команду представляли 
пятеро мастеров- ветеранов. В сво- 
их возрастных и весовых категори- 
ях Николай Игрушкин стал побе- 
дителем, Виктор Веревкин и Ев- 
гений Грязнов завоевали сереб- 
ряные медали, Владимир Ефре- 
мов занял третье место, Виктор 
Курочкин стал пятым. 

Своим мастерством кстовчане за- 
служили право на участие в чемпио- 
нате мира - он будет проходить в 


октябре в столице Болгарии Софт. 

«Жаль, не было с нами Николая 
Баранова и Евгения Васягина, - 
поделился с «Земляками» Николай 
Игрушкин. - Они не смогли поехать 
- готовились к чемпионату Европы 
по дзюдо, который начнется в Па- 
риже на следующей неделе. Мы 
тоже уезжаем туда в выходные. 
Рассчитываем только на победу!». 

Псжелаем спортсменам успехов! 

Виктория Кучинова 
да2е1а@3ет.ги 


Хорошо и слаженно 



Участниками первенства города Кстово по тхэквондо (ВТФ) 
стали около ста юношей и девочек. 


ТХЭКВОНДО 

Второго июня в Международ- 
ной олимпийской академии 
спорта прошло первенство го- 
рода Кстово по тхэквондо 
(ВТФ) среди младших юношей 
и девочек. 

Турнир собрал около ста спорт- 
сменов из Нижнего Новгорода, 
поселка Ждановский и, конечно, 
города Кстово. Почетной гостьей 
соревнований стала заслуженный 
мастер спорта России по тхэквон- 
до Светлана Носкова. 

Участников и гостей турнира при- 
ветствовал начальник управления 


спорта и молодежной политики 
Котовского района Сергей Кузне- 
цов. Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями и 
сладкими призами. 

По словам президента федера- 
ции тхэквондо Ксговского района 
Алексея Баландина, соревнова- 
ния прошли хорошо и слаженно, 
все дети остались довольны. 

Федерация тхэквондо Котовско- 
го района выражает благодарность 
администрации города Кстово за 
финансовую помощь в проведении 
турнира. 

Виктория Кучинова 
д атмШ фЗ е т . ги 


«Нас бьют, а мы крепчаем!» 


Новые победы «Премьер-лиги» 


«Котовские спортив- 
ные сооружениям; 
Михаил Емелья- 
нов, президент фе- 
дерации футбола го- 
рода Кстово Михаил 
Савинов. 

После этого коман- 
ды « П р ем ь ер - л и г и » 
успешно съездили на 
следующий этап «Ко- 
жаного мяча? - зональ- 
ные соревнования на 
Бору. Они обыграли 
всех своих соперников 
и будут з а щи щ а т ь 
честь города и района 
на областных сорев- 
нованиях, 

Л о ко бол - 
2013 




■~ ; ж -7 ■ 



На Всероссийском турнире яЛокобол- 
2013» команда «Премьер -лиги» заняла 
почетное второе место. 


футбол 

Закончились 
соревнования по 
футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч-2013». 

В Котовском районе в турнире 
приняло участие 1 8 команд в грех 
возрастных группах. Команды 
к от ов ск ой « П рем ьер - л иг и» у спеш - 
но выступали во всех трех возраст- 
ных группах. 

Места р асп р ед ел ил ись следую- 
щим образом : среди команд 1 998- 
99 г.р. победителями стал «Им- 
пульс» (Кстово), второе место за- 
няла «Прем ьер- ли га -99», третье - 
«Авангард» (гюс. Селекция). 

Среди ребят помладше - 2000-01 
г.р. - золотая медаль досталась ко- 
м а ид е « П ре м ье р- л и га - 200 0» , се- 
ребряным призером стала « Премь- 
ер- л ига- 2001 », третье место - у 
«Ждан овца» (пос. Ждановский). 

Самые младшие ребята 2002-03 
г.р. тоже выбрали победителей и 
призеров. Первое место досталось 
ком а нд е « П р ем ьер - л ига -2002» 1 
второе - «Премьер-лига 2003» | 
бронзовым призером стала коман- 
да «Ждан овец». 

Награждение юных футболистов 
п р оход ил о п ерв ого ию ня . М едали , 
кубки и денежные призы вручили 
ребятам представители городской 
администрации Олег Клешнин и 
Елена Сабынина, директор МАУ 


В конце мая команда « Премьер- 
лиг 2002-03 г.р. принимала учас- 
тие во Всероссийском турнире «Ло- 
кобол-2013», который собрал более 
п ол у сот ни ком амд . 

Оставив позади команды Семено- 
ва со счетом 9:0 и СДЮСШОР-8 со 
счетом 5:1 , кстовчане вышли в 1/8. 
До самого финала ребята из 
« П рем ьер - л и г и» р вались в п ер ед , 
обыгрывая соперников: команду 
ДЮСШ НН-2 по пенальти со счетом 
3:2, команду Сормова со счетом 
2:0, сборную Дзержинска со счетом 


4:0. Но вот в финале удача отверну- 
лась от кстовских футболистов: со 
счетом 1:5 они уступили команде из 
ДЮСШ НН-1 и заняли в итоге по- 
четное второе место. 

По итогам турнира лучшим врата- 
рем был признан Андрей Зотов, а 
лучшим п роком - Андрей Савинов. 

Впереди у ребят - насыщенное 
лето. Уже начались чемпионаты Ни- 
жегородской области, в которых 
они будут участвовать. Удачи вам, 
футболисты! 

Подготовила 
Виктория Кучинова 
дагеІа^Зет.ги 


хоккей 

Таким известным выраженій 
ем описал последние выступ- 
ления на соревнованиях юных 
хоккеистов ХК «Ровесник» их 
главный тренер Евгений Ме- 
ханцев. Победы и поражения, 
встреча с более старшими со- 
перниками и игра на большом 
льду дали бесценный опыт и 
закалили кстовских игроков на 
майских областных турнирах. 

18 и 19 мая в Сергаче состоялся 
гурни р на призы ФОК «Лидер». Че- 
тыре команды в возрастной группе 
9-10-ти лет и четыре команды 
1 1-12- л етн их ре б ят из Л ы скова, 
Воромы, Сергача, Княгинина и 
Котова боролись за медали. Турнир 
проходил по круговой системе, что 
позволило каждой команде встре- 
титься на льду со всеми участника- 
ми турнира. В младшем возрасте 
хоккейному клубу « Ровесник» не 
было равных. Три победы в грех 
играх: «Ровесник» - «Олимп» (Лыс- 
ково) 3:0, «Ровесник» - «Волга» 
(Вором а) 8:2 ? «Ровесник» - «Ли- 
дер» (Сергач) 5:2. Лучшим игро- 
ком был признан вратарь кстовс- 
кой команды Иван Швецов. Среди 
ребят 2001 -2002 года рождения 
ситуация сложилась кардинально 
п роти воп ол ожн ая , хок кеисты « Ро- 
весника» уступили конкурентам и 
заняли 4 место в турнирной табли- 
це. Однако небольшая разница в 
пропущенных шайбах дает повод 
надеяться на рост мастерства ре- 
бяг за летний период и их удачное 
выступление в новом сезоне. Луч- 


шим игроком кстовской команды 
стал нападающий Сергей Шар об. 

Завершил майский хоккейный тур 
спортивный уикэнд в нижегородс- 
ком комплексе «Мещера». Именно 
там 25 и 26 мая проходил област- 
ной турнир, г! освященный Дню за- 
щиты детей. Олимпийская система 
означала игру на выбывание. Вы- 
играв 5:4 у арзамасской команды 
«Знамя», кстовчане сразу вышли в 
финал. Решающая встреча за пер- 
вое место стала удачной благода- 
ря четким передачам и ком а од ной 
игре хоккеистов «Ровесника». Циф- 
ры 10:3 на табло ознаменовали 
победу наших 9- 10- летних хоккеис- 
тов. «С этим составом мы идем тре- 
тий год без поражений на област- 
ных турнирах. Надеемся в будущем 
сезоне выйти на областной чем пи - 
онат», - рассказывает тренер ХК 
«Ровесник» Евгений Механцев. 

Во второй день соревнований 
другому составу котовчан (12-13 
лег) удалось зацепиться за лиде- 
ров и занять третье место на пье- 
дестале почета. Свой шанс побо- 
роться за первое место ребята 
упустили во время игры с борским 
«Кварцем» (проигрыш со счетом 
2:7), но достойно сражались за 
медаль с бронзовым отливом с ни- 
жегородской «Мещерой». Счет 9:1 
стал победным для котовчан. 

Впереди у подростков летние 
сборы в Лыскове, Вел икс век ом и 
Шатках, где ребят а будут набирать- 
ся силы и мастерства для нового 
сезона. 

Кирилл Гончаров 
гетайт@т аіі. ги 
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МОЗАИКА 


В Кстово привезли частичку Парижа 


боевое самбо 

на прошлой неделе 
кстовские боевые 
самбисты вернулись 
из прекраснейшей 
из европейских столиц - 
Парижа. 24-26 мая 
в этом городе состоялся 
1 3-й Международный 
турнир по самбо «Гран- 
при Парижа». 

В турнире принимали участие 
спортсмены из 14 стран. Россию 
представляли калининградцы, но- 
восибирцы и ксговчане. Спортсмен 
ны СДЮСШОР по самбо В^щим 
Шагин и его тренер Алексеи Чуг- 
реев выступали в дисциплине 
боевое самбо. 

Эта поездка для молодого перс- 
пективного спортсмена Шагина 
стала наградой за удачные выступ- 
ления в течение года. 18-летний 
Вадим выступал в весовой катего- 
рии до 74 кг. Первые два поедин- 
ка он уверенно выиграл нокаута- 
ми. Финал же в этой весовой кате- 
гории стал настоящим украшени- 
ем турнира. Опытный французский 
боец ММА Джульен Боссуж сра- 
зу взял инициативу в свои руки, и 
к концу четвертой минуты счет был 
5:1 в пользу хозяина турнира. Од- 



нако Вадимуудалось не 
только переломить ход 
поединка, но и уверен- 
но выиграть его концов- 
ку. Схватка закончи- 
лась со счетом 9:5 по- 
бедой кстовчанина. 

Тренер Вадима Алек- 
сей Чугреев тоже ре- 
шил тряхнуть стариной 
и провел два боя, в ко- 
торых одержал досроч- 
ные победы над 
польским и французс- 
ким спортсменами. 

«Именно в таких труд- 
ных схватках и закаля- 
ется характер бойца , 

- говорит Алексей Чуг- 
реев. - Мы принесли 
две золотые медали в 
копилку России - результатом г и многое другое, 
конечно же, довольны. Кроме Огромную благодарность хочет- 
тото, в командном зачете сборная ся выразить директору БК «ТАЙ- 
Роосии заняла второе место, уо- ФУН», депутату городской думы 


18-летний Вадим Шагин одержал 
победу в трех поединках и стал 
победителем Гран-при Парижа . 


тупив лишь хозяевам соревнова- 
ний 

Победители и призеры получи- 
ли хрустальные копии Эйфелевой 
башни и спортивную экипировку. 
Так что теперь в наших квартирах 
поселилась частичка Парижа. Еще 
одним приятным бонусом стала 
экскурсия по столице Франции, 
проведенная после соревнований 
- Эйфелева башня, Собор Парижс- 
кой Богоматери, Лувр, Бастилия 


Михаилу Емельянову, директо- 
ру СДЮСШОР по самбо Ивану 
Бойчуку, вице-президенту Феде- 
рации самбо Нижегородской обла- 
сти Алексею Малашкину. 

Подготовила 
Виктория Кучинова 
даге1:а@3ет .ги 
по информации 
предоставленной 
Алексеем Чугреевым 


ПООЩРЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ 



Руководство Большемокринской 
сельской администрации 
позравило Юру Почекаева 
с победами в спортивном сезоне , 


30 мая в средней 
образовательной школе 
села Большое Мокрое 
прошла торжественная 
линейка. В зале 
собрались ученики 
школы, родители, 
преподавательский 
состав. 

Поздравить ребят с окончанием 
учебного года пришли глава мест- 
ного самоуправления С. В. Бузо- 
рина, глава администрации Боль- 
ше мр к рй нбко го сельсовета С.Н. 
Кузнецова . Прошло награждение 
лучших и самых активных учеников 
школы. 

За высокие спортивные дости- 
жения ценного подарка от главы 
местного самоуправления С.В. Бу- 
зориной и главы администрации 
Б о л ь ш ем о к р и н о к ог о сел ьсо в ета 
С.М. Кузнецовой удостоился и вос- 
питанник филиала Кстовской фе- 
дерации тайского бокса и кикбок- 
синга, ученик 8 класса, отличник 


учебы, спортсмен Юрий По- 
чекаев. В начале мая, в Ана- 
пе, Юра завоевал серебря- 
ную медаль на первенстве 
России по тайскому боксу в 
своей весовой категории. Все 
присутствующие поздравили 
спортсмена и пожелали ему 
успехов в учебе и новых 
спортивных достижений. 

«Мне очень приятно, что 
тайский бокс развивается и в 
городе Кстово и в Котовском 
районе, - говорит президент 
Кстовской федерации тайско- 
го бокса и киккооксинга Сер- 
гей Давыдов. - Хочу сказать 
огромное спасибо главе МСУ 
С.В. Бузориной, главе адми- 
нистрации С. Н . Кузнецова, 
директору школы В. А* Ляза- 
еву за развитие спорта в селе 
Большое Мокрое и активное 
участие этих людей в воспи- 
тании подрастающего поколения. 
Э то прямое выполнение указаний 
высшего руководства страны по 
оздоровлению нации, спасению 
подрастающего поколения от нар- 


комании, алкоголизма и преступ- 
ности : Данное отношение власти к 
спорту и детям достойно уваже- 
ния». 

Елена Круглова, дазд&а@3&т.ш 


ОДН и региональны! парламент 


Депутаты 
Законодательного 
собрания защитят 
интересы граждан 
при начислении ОДН. 
Соответствующее 
постановление принято 
на заседании 
регионального 
парламента. 

30 мая депутаты Законодательно 
го собрания приняли постановление 
<0 мерах, направленных на защиту 
интересов граждан при предостав- 
лении коммунальных услуг на обще- 
домовые нужды* . Эго связано с мно- 
гочисленными обращениями граж- 
дан по вопросам потребления элек- 
троэнергии в общем имуществе 
собственников помещений в много- 
квартирных домах. 

В соответствие с Жилищным Ко- 
дексом РФ до 1 июля 201 3 года об- 
щедомовые приборы учета (на элек- 
троэнергию, воду, газ холодную и 
горячую воду, тепло) должны быть 
установлены во всех многоквартир- 
ных домах, установкой и их надле- 
жащей эксплуатацией должна за- 
ниматься домоуправляющая орга- 
низация. 

Как пояснил председатель коми- 
тета по вопросам градостроитель- 
ной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег 
Шзвнн, наличие общедомовых 
счетчиков - обязательное условие 
для получения финансовой поддер- 
жки из федерального Фонда ре- 
формирования ЖКХ на программы 
по капитальному ремонту много- 
квартирных домов и переселение 
граждан из аварийного фонда. При 


\ии 



Управляющие компании 
должны добросовестна 
работать с жителями? уверен 
Олег Шавин 

этом общедомовые приборы учета 
установлены не во всех домах. 

В связи с этим депутаты Законо- 
дательного собрания рекомендова- 
ли органам местного самоуправле- 
ния провести внеплановые провер- 
ки деятельности управляющих орга- 
низаций. При выявлении фактов не 
исполнения требований федерально- 
го законодательства - отсутствие об- 
щедомовых приборов учета, а так- 
же до [ _ ОЕО рое с ресурсе снабжающи- 
ми организациями - с такими компа- 
ниями будут расторгнуты договоры 
на обслуживание многоквартирных 
домов. 

«• Система начисления платы за 
общедомовые нужды должна быть 
прозрачной. ДоАюуправляющая ком- 
пания обязана обеспечить жильцов 
полноценной и достоверной инфор - 
мацией по вопросам ОДН ; Уверен, 
что полномочия органов МСУ прово- 
дитъ внеплановые проверки стиму- 
лируют ДУКи активнее устанавливать 
приборы учета и добросовестно ра- 
ботать с жителями^ - подчеркнул 
Олег Шавги . 

Светлана Башмакова 


А судьи кто? 


ДЗЮДО 

24 мая на базе 
спортивного клуба 
«Виктория» состоялось 
первенство города 
Кстово по дзюдо на 
призы администрации 
города. 

В соревнованиях приняли учас- 
тие 55 спортсменов отделения 
дзюдо СДЮСШОР по самбо. Ин- 
тересно, что судьями ребят 2001 - 
2004 годов рождения выступили 
спортсмены постарше - те, кто 
уже получили спортивный разряд 
и оранжевый пояс. 

Вот как оценили они мастерство 
младших товарищей. Победителя- 
ми среди нэно шей 2001-2002 г.р. 
стали Аммджан Боротов, Иван 
Вознесенский, Максим Елин, 
Александр Крепышев, Даниил 
Романов, Влад Клюев, Мак- 
сун Велиев. Среди юношей 
2003-2004 г.р. первыми стали 
Сергей Колпаков, Илья Шве- 
дов, Андрей Козлов, Алек- 
сандр Техов, Данил Прива- 
лов, Сергей Калашников, 
Сергей Плеханов. 

Виктория Куч и нова 
да2е1а@3ет .г и 
по материалам СДЮСШОР 
по самбо 


В конце мая полиаглонисты официально открыли 
сезон летнего пятиборья. 


Сезон многоборцев открыт 


полиатлон 

На базах спортклубов «Локомо- 
тив* и «Нижегородец* состоялся 
открытый кубок Нижегородской 
области на призы заслуженного 
мастера спорта, шестикратной 
чемпионки СССР Натальи Бого- 
словской. 

Г ород Кстово представляли уни- 
версалы отделения полиатлона 
СДЮСШОР по самбо. Атлеты со- 
ревновались в классическом пяти- 
борье, в которое входят спринт, 


стрельба, метание гранаты, пла- 
вание и кросс. 

В своих возрастных категориях 
победителями стали Людмила 
Ерофеева, Светлана Кормили- 
цына, Вера Грачева. Серебря- 
ным призером стал Дмитрии Бо- 
голепов, бронзу выиграл Артем 
Гарбар. 

Сейчас многоборцы готовятся к 
чемпионату и первенству Нижего- 
родской области, на котором бу- 
дут разыграны путевки на чемпио- 
нат и первенство России. 

Андрей Кормилицын 


«Веселые старты»: нет проигравшик! 



Веселые старты прошли в отделе МВД России 
по Кстовскому району. 


Перед началом соревнований 
команды придумали названия, 
дети сотрудников полиции назва- 
лись «Молния*, воспитанники 
Котовского детского дома - «Ази- 
мут* и «Алый парус*. 

Для спортивного настроения уче- 
ники детско-юношеской спортив- 
ной школы олимпийского резерва 
по самбо города Кстово провели 
показательные выступления прие- 
м ов сам ооб орон ы. В со ревн ова н и- 
ях ребята активно и дружно про- 
ходили все эстафеты. 

По итогам спортивных состязаний 
победу одержала команда Котовс- 
кого детского дома «Азимут*, вто- 
рое место - команда «Алый парус* 
и третье почетное место заняла ко- 
манда «Молния*. Жюри соревнова- 
ний наградили все команды грамо- 
тами, кубками и сладкими подар- 
ками и попросили команды, заняв- 
шие второе и третье места, не рас- 
страиваться, - ведь в дружной игре 
нет проигравших. Главное не побе- 
да, а участие! 

Валерия Квятковская 

День открытых дверей 


В рамках Дня открытых 
дверей, 30 мая, 
в отделе МВД России 
по Кстовскому району 
прошли спортивные 
соревнования «Веселые 
старты». 

В них приняли участие воспитан- 
ники ГКУ Областного социального 
приюта для детей и подростков 
« Ал ы й па ру с * , в о с п ит а н н и к и 
Котовского детского дома и дети 
сотрудников отдела МВД России по 
Кстовскому району. Членами жюри 
выступили: мастера спорта по бое- 
вому самбо Сергей Разин и 
Дмитрий Симанов, участковый 
уполномоченный отдела участковых 
уполномоченных отдела МВД Рос- 
сии по Кстовскому району Олег 
Сте баков, инспектор отдела де- 
лопроизводства и режима отдела 
МВД России по Котовскому району 
Жанна Староверова, специалист 
отдела по работе с личным соста- 
вом отдела МВД России по Кстовс- 
кому району Марина Янковская. 



В преддверии Дня защиты детей 
для юных котов чан была организована 
экскурсия по зданию полиции ; 


В преддверии 
Дня защиты 
детей 

в отделе МВД 
России 

по Кстовскому 
району 
прошло 
мероприятие - 
«День 
открытых 
дверей». 

Для детей была 
проведена экскурсия 
по автостоянке для 
м а уіи н п ол ицей ск их , 
после чего ребята 
прошли в здание отдела МВД, где 
посетили спортивный и актовый 
залы, ознакомились с условиями 
работы дежурной части, отделе- 
ний дознания, уголовного розыс- 
ка, следствия, а также отделения 
по делам несовершеннолетних. 

После экскурсии инспектор по 
делам несовершеннолетних, капи- 
тан полиции Евгения Троицкая 
провела разъяснительные беседы 
с воспитанниками, как нужно вес- 
ти себя во время летних каникул. 
Ребята активно подключились к бе- 
седе и задавали интересующие их 
во л ро сы. С отрудн и к ам и п ол иц ии 
были даны наставления не упот- 
реблять спиртные напитки и иные 
зап р ещен и ые п р еп арат ы . 


В завершении мероприятия со- 
трудники полиции подарили ребя- 
там школьные дневник и, поздра- 
вили с наступлением летних кани- 
кул, пожелали крепкого здоровья 
и еще раз напомнили, что комен- 
дантский час никто не отменял и 
гулят ь без сопровождения родите- 
лей после наступления темноты им 
строго запрещено. 

На мероприятии ребята узнали 
много нового и интересного о де- 
ятельности сотрудников полиции и 
покидали отдел с веселым и хоро- 
шим настроением . 

Валерия Квятковджая 



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 


ГОИШІНііШІІЖІя] 

3 М/р*І|І) ГН-ПГС9.00 до 19.00 
ЕЛ. 1-07-00 сб, вес 9.00 до 13.00 

о пютиаоішмниіи проаш/ьтуийіЕйі * шча 


В старом Кстово открылась 
аотека «ВИТА+» 


р. Магистры ьнм, 4Б 
(•Втора* автобаза») 

ПІ. 7-5М8, мів-іомі-гз 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ІРОНШЛЫШЙІИЬ У ВРАЧИ 


ПО ЗАПИСИ 


СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ (ЩЩА & 
•ГИБКИЕ) НЕЙЛОНОВЫЕ) ПРОТЕЗЫ і 

тонкие, эластичные, не ломаются, <г 
без металлических фиксаторов Т] 

Изготовление - 2 дня 

* М Ы АЛЛО КЕРАМ И КА 

кшзк&І 

ѲѲІШКЗ&! 

тытт: с В. 30 до 18.00 Б 
об, вс: с 9.00 до 15.00 ! 
СРЕДА: с 8.30 до 21.00 | 

8-920-060-98-78 І 
Рамазанов К. К. | 

8-902-304-15-74 | 
Горюнова А.А. = 

Изготовление - 3 дня 
«ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Собственная лаборатория 
Работаем без посредников 
. Консультация бесплатно 

|ул, Островского, 5, тел. 3-39-65 


Мы заботимся о вас и ваших детях! 


% 




V 








ул. Зеленая, 26 

тал. /факс 7-49-71, 7-49-72 

I О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА 


«АСТАРМЕДИКА» ІІ 

Нижегорцщскнй медицинский центр * 

тт шт в тон шш и шщдеш и^.нга шадпв зшйи тт& шнорий 

АШШРШО И ГИНЕКСкДОГИЯ ^ псшный 


№ 


’чДцТтЕ 


УЗИ 30 и 40 (полный спектр) 

кшшлош: 

^БВДОПШ^АТЩОгаГАП ПО ЛГГЯЖКА ЛИЦА 
ЯРлЛИФЖНГ (нитезой лмфтинг АРТШ) 

4 ТЕРАПЕШГ ШЫШЩ НА ДОМ, ВЫДАЧА ШШШЧИОТО ЛШШ. 

4 НАРКОЛОГ - ВЫЩД ВРАЧА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО 
4 ШШШШГ (шршям^ ^длете), МАММШШГ “ " 

+ УРОЛОГ 4 ОЗОООШРАШІМ «ЛЕБШІОГ 
+ ЛАШРАТОРИАЖ ДИАГНОСгаКЛ, ИПЫЖЩШ, КАШУІЬІШДЫ 
+ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ ГАДШШЛЯОММ ХИРУРГИЯ 
4 НАЛИЧИЕ ШВСТВЕЙНОЙ (ЩЖРЩНОННОЙ (ияркоі) 

4 ФИБРОѲШФАІ^ОГАСГРОДОУДБНОСКОПИЯ (ФГДО 
ѵ»а.ѵ + ОФТАЛЬМОЛОГ + 811Д0КРШ10Л0Г |^адмфшл>ЖН ШШѢ 

■Ѵта? ДЕРМАТОЛОГ-ВЕНЕРОЛОГ (к. н. и.) в» пя. НЗ-ів 

+ КАРДИОЛОГ, ЭКГ (в т.ч. та дону) 8-НМЙНМЗ 

+ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ + НЕВРОПАТОЛОГ ия ] 

4 ЛОР (щтшштмй тщьщгуя. 4*14 



I Ъ 


НИКА СПРИНГ 

лаборатория 


ПЕРВЫЙ ШАГ 

И ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИИ 


I 


ДИАГНОСТИКА ФАДИАТОПА ОСА 
И ИММУНОГЛОБУЛИНА Е ОЭѴ 

В КРОВИ руб. 

(в программу входит стоимость забора крови) 


надо знать! 


Для кого как, а для 
жителей старой части 
Кстова день первое 
июня стал тройным 
праздником. Помимо 
первого дня лета и Дня 
защиты детей, был и 
еще один повод для 
праздника: на улице 
Советская состоялось 
торжественное 
открытие аптеки сети 
«ВИТА+». 

Жители близлежащих улиц не 
раз просили открыть в их краях 
новую современную аптеку. Руко- 
водство аптечной сети «ВИТА+» 
пошло навстречу людям и откры- 
ло аптеку на бойком месте - пря- 
мо возле мебельной фабрики. Кро- 
ме того, все жители старого Кото- 



ценных призов. 

«Мы уже не в пер- 
вый раз открываем 
новые аптечные пун- 
кты , исходя из поже- 
ланий жителей . Так 
было в Запрудном ; 

Работках, теперь ив 
старом Котове, - рас- 
сказывает директор 
кстовской аптечной 
сети «ВИТА+» Елена 
Муратова. - Это уже 
наша шестая аптека в 
городе и девятая в 
целом». 

По доброй тради- 
ции, в день торже- 
ственного открытия 
аптеки была устроена лотерея, в ватъ скидки для пенсионеров и ве- 
которой участвовали все те, кто теранов. В дальнейшем мы также 
успел купить в новой аптеке това- планируем продолжать лотереи, 
ры на сумму от 500 рублей. «Мы конкурсы и праздничные распро- 
решили порадовать наших новых дажи ». 

покупателей подарками, - продол- Мнение жителей старого Кстова 
жает Елена Муратова. - Подгото- выразил всеми уважаемый месг- 


Новая аптека сети # Вига+ » открылась 

в старом Кстово по адресу: 

ул. Советская , д. 32. 


вили несколько десятков призов: 
ва были приглашены в этот день поощрительные призы с аптечной 

символикой, напольные весы, 
фильтры для воды, массажную 
ванночку для ног и, наконец, глав- 
ный приз - тонометр». 

После приветственных слов ру- 
ководства аптечной сети «ВИТА+ 


на веселый праздник и розыгрыш 



ный житель, ветеран Павел Ту- 

пыи: «Изначально здание, где 
сейчас расположилась аптека 
«ВИТА т», было построено как биб- 
лиотека, потом его назначение 
менялось, и вот наконец здесь 
появилась аптека. Спасибо аптеч- 
.+» ной сети « ВИТА+ », которая орга- 
розыгрыш призов начался. Почет- низовала для нас этот праздник и 
ная обязанность крутить барабан призы. Мы, жители старого Ксто- 
была возложена на ребятишек из ва, надеемся, что эта аптека бу- 
числа зрителей. Более двадцати дет работать, как часы. Здоровья 
человек получили подставки под всем и благополучия!». 


Обладательница главного 
приза Тамара Корнеева 
с директором аптечной сети 
«ВИТА+» Еленой Муратовой. 


горячее и блокнотики. Затем по- 
дошла очередь более ценных при- 
зов: несколько счастливчиков ста- 
ли обладателями напольных ве- 
сов, фильтров для воды, массаж- 
ной ванночки для ног. 

Ну а главный приз - тонометр - 
выиграла Тамара Корнеева. Еле- 
на Муратова лично поздравила по- 
бедительницу и поблагодарила 
всех собравшихся за участие: 
«Спасибо, что пришли сегодня к 
нам. Я надеюсь, мы будем долго 
и успешно со труднича ть . Как и в 
других ащщчных пунктах кстовской 
аптечной сети «ВИТА+», в старо- 
кстовской аптеке будут действо * 


Но люди не спешили расходить- 
ся: ведь сразу после подведения 
итогов лотереи артисты Дворца 
культуры нефтехимиков устроили 
для ребятишек зажигательный 
праздник с конкурсами и призами. 
И долго еще в старом Котове раз- 
давался детский смех и звучала 
веселая музыка. 

Новая аптека сети «Вита+» нахо- 
дится по адресу: старое Кстово, 
ул. Советская, д. 32. 

Виктория Кучи нова 
д кж&І&ф Зет. ги 
Фото автора 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 


О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА 



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 

ТЕРАПИЯ ! О.В. 


П-Іасайте любителей животных: 

- Ребята, я нашел у нас на 
даче крота,*. Но он оказался 
слепой. Нужна ваша помощь - 
необходимы деньги, чтобы 
сделать ему операцию на і ла- 
зах. Не будьте равнодушными! 




СКИДКА 20% скидки 1070 руб.) 

Фадиатоп - это качественный тест, в состав которого входят 
наиболее распространенные аллергены, ответственные 
за развитие аллергии. Чувствительность теста 9В% 

ул. Талалушкина,14 (в поликлинике 

График | 


ПАРАДіктаполм, шшгадн 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ул. Теілаллая.іб 

МШПЩДШМ, ПЩЯГОМШМ 


пр, Рикщ д> 17 й іш 2-97-42 

Призм вздут 

іртотшшшш шщжШ шштщ 

і ЮЛЫШКИНА Е.С. - терапия 
тШШШіі АЖ - ортопедия 


ДО** СКИДКА 10% 


пенсионерам, студентам 


I 


| Зам» терапия 8-В03-И7-57-47 
§ пт: ортопедия 8-930-608-41-63 

Іаоммшішмьшйтѵш 


і работ: пн-пт 8.30-18.30 
сб 8.80-12.00, вс- 


щ 


САЛОН 


«ТОВАРЫ для ЗДОРОВЬЯ 

2 микрорайон, а» 8 , ш. 2 - 98-10 

тшштшштштвяья шт 

т* банлш&Н' бк>спаАьт«зьі ( шй&і дай кормящих мам 

1 * корсеты ттттжтѣж «Ьаиия» 


тел. 8(831)423-01-55 Гра * к раб0Ш! пн - 

Скидки действуют с 1 по 30 июня 2013 г., скидки не суымируюпгоя. Подробности уточняйте у администратора лѳ тел, 

0 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У врача! 


31 августа 
2913 г. 



КОРСЕТЫ КСШПРЕШ4СННЫЕ «Іраци» 

1 ©ПОПЕДИЧЕОСИЕ МАТРАСЫ для пассивного 
массажа позвоночника **С 

• ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ГВДДУІІКИ *- 

* БАНДАЖИ, КОРСЕТЫ 

* ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ СТЕЛЬКИ 

• КОМИССИОННЫЕ ЧУЛКИ 

* МЕД ТЕХНИКА для домашнего 

• МАССАЖЁРЫ использования 
Все товары зарегистрированы как юшт мыицинсюго назначения 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА 
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ПРОФЕССИЯ 



«земляки» 

№22 (877) 8 июня 2013 


ООО «РУСВИНИЛ» объявляет 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР 

НА ПОЗИЦИИ: 


РусВинил 


Э 


АППАРАТЧИК - з/п от 30000 руб. 

4- среднее специальное образование, квалификация - 
аппаратчик химических (нефтехимических) производств 
4 желателен опыт работы не менее 1 года в химическом 
(нефтехимическом) производстве в должности аппаратчика 

кандидат должен знать: 

4 теоретические основы физико-химических процессов 
4 основные типы, конструктивные особенности и принцип 
работы технологического оборудования производства 
4- классификацию, назначение и основные характеристики КИП 

обязанности: 

4 обеспечение выполнения сменных производственных заданий: 

- обеспечение соблюдения установленной технологии производства 

- подготовка оборудования к безопасному пуску и ремонту, 
вывод его на технологический режим, 

- безопасная эксплуатации при ведении технологического процесса 

- участие в ремонте обслуживаемого оборудования и коммуникаций 
4 контроль производственного процесса 

(под руководством начальника смены; мастера смены) 


СЛЕСАРЬ КИП 6 разр. 

требования: 

4 среднее техническое образование (специальность: автоматизация 
технологических процессов и производств) 

обязанности: 

4 ремонт, техническое обслуживание, проверка, испытание, 
монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств 
на базе микропроцессоров, терминальных устройств 
системы телеобработки 

4 наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем 
приборов на базе микропроцессорной техники с выполнением 
восстановительных ремонтных работ элементов этих систем 
с обеспечением вывода их на заданные параметры работы 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 разр. - з/п от 26000 руб. 
требования: 

4 среднее техническое образование 
4 опыт работы по специальности от 2 лет 

обязанности: 

4 обслуживание непроизводственного оборудования {тепловые 
сети, тепловые устройства, насосное оборудование, 
сантехнические приборы, арматура, система кондиционирования 
еоздуха и вентиляция, систем горячего и холодного 
водоснабжения, ремонт оборудования) 

4 ремонт, техническое обслуживание, чистка, 
профилактика оборудования 

4 обеспечение бесперебойного функционирования горячего 
и холодного водоснабжения зданий и объектов 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 5 разр. 

требования: 

4 среднее техническое образование 
4 опыт работы по специальности от 1 года 

обязанности: 

4 сборка, разборка, техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования, запорно-регулирующей 
и предохранительной арматуры, металлоконструкций 
4 выполнение слесарных работ 

4 проведение гидравлических и пневматических испытаний 
аппаратов (в том числе и в обвязке), опрессовка арматуры, 
настройка предохранительной арматуры 

МАСТЕР СМЕНЫ (производство) 

требования; 

4 высшее техническое (химическое) образование 

4 опыт работы на химических и нефтехимических предприятиях 

приветствуется 

4 сильные лидерские качества 

4 знание основ химии, химических процессов 

4 знание правил эксплуатации технического оборудования 

обязанности: 

4 контроль производственного процесса (обеспечение ежедневной работы 
оборудования по производству, осуществление постоянного контроля 
за производством, безопасностью и экологией, проверка рабочего 
состояния оборудования) 

4 обеспечение соблюдения установленной технологии производства 
4 обеспечение подготовки оборудования перед проведением технического 
ремонта или строительных работ 

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

требований! 

4 среднее образование, опыт работы от 3 лет желателен 
4 знание правил охраны труда и техники безопасности 
при производстве работ 


ИНЖЕНЕР ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

требования: 

4 высшее профессиональное образование 
4 минимум 5 лет опыта строительства нефтегазовых предприятий 
4 умение читать чертежи в своей теме 

4 знание строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации 
4 уверенный пользователь ПК 
4 знание английского языка - приветствуется 

обязанности: 

4 сопровождение всех предпусконаладочных и пусконаладочных работ на площадке 
4 контроль соответствия смонтированного оборудования заявленным техническим 
характеристикам 

4 контроль соответствия монтажных работ технической и проектной документации 
4 контроль соответствия всего используемого инструмента и оборудования 
требованиям безопасности 

4 выявление дефектов работ и оборудования, обеспечение их устранения 
4 составление актов по формам, установленным действующей 
нормативной документацией 
4 оформление паспортов на оборудование 


ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

требования: 

4 высшее техническое образование (инженер-механик, электрик, технолог) 

4 опыт работы от 2 лет в качестве инженера/инспекгора по обеспечению 
безопасности охраны труда 

4 наличие сертификатов по охране труда и промышленной безопасности, 
электробезопасности, международные сертификаты приветствуются 
4 знание компьютерных программ (Приложения М5 0№се, ІпіетеЦ 
4 желателен опыт работы на строительной площадке 

обязанности: 

4 контроль за соблюдением в Компании законодательных и иных нормативных 
правовых актов. Работа на строительной площадке 
4 изучение условий труда на рабочих местах. Работа по аттестации 
и сертификации рабочих мест и производственнаго оборудования 
на соответствие требованиям охраны труда проведение проверок, 

4 обследование технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 
машин и механизмов, эффективности работы вентиляционных систем, 
состояния санитарно-технических устройств 

4 выявление нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, 
или могут привести к аварии. 

4 Участие в расследовании случаев производственного травматизма 
4 проведение вводных инструктажей по охране труда. Методическая работа 
по написанию инструкций, подготовке соответствующих документов по охране 
труда, стандартов безопасности Компании 

4 контроль за состоянием средств индивидуальной и коллективной защиты, 
предохранительных приспособлений и защитных устройств 

4 Срочный трудовой договор до 31 .03.2014, 
восьмичасовой график работы, пятидневка 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 
ИЗМЕРЕНИЯ (КИП) 

требовании: 

♦ опыт работы в должности руководителя {мастера) участка и выше 
в области современных, импортных аналитических поточных средств 
измерений и систем газового мониторинга от 3 лет 

4 опыт взаимодействия с органами государственной метрологической службы 

обязанности: 

4 обеспечение бесперебойной работы аналитических систем измерения (АСИ) 

4 организация выполнение графиков капитального ремонта, поверки и калибровки АСИ 
4 организация работ по устранению неисправностей АСИ на объектах 
4 организация проведения поверки и калибровки АСИ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 8 разр. 

- з/п от 38000 руб. до 57000 руб. 
требовании: 

4 техническое образование, опыт работы по специальности от 2 лет 
4 знание правил устройства электроустановок (ПУЗ) 

4 знание правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЗЗП) 

4 знание устройства и конструкций типовых рале 
и микропроцессорных терминалов 

4 знание типовых электрических схем первичной и вторичной 

коммутации распределительных устройств 

4 знание принципа действия релейных защит 

4 знание норм и правил работы в электроустановках в объеме 

квалификационной группы IV 

обязанности: 

4 обслуживание производственных участков или цехов со сложными 
схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного 
управления напряжением до 220 кВ включительно 

4 ремонт и регулирование ответственных, сложных электрических схем, а также 
ответственных электрических машин и электроаппаратов до 220 кВ включительно 


условия: 

* работа на новом совместном 
российош-бельгнйском предприятии 
(в г. Кстово, промзона) 

* конкурентоспособный компенсационный пакет* 
включающий страхование жизни 

и добровольное медицинское страхование 

* корпоративный транспорт из г. Кстово 

* возможность получения новых знаний и опыта 


Ждем ваши резюме по адресу: 

пл. Ленина, 5 

бизнес-центр «Пирамида», офис 620 

тел. 8 (831) 463-69-00, 

8 (83145)2-47-62, 2-47-26 

ге$ите<§>ги8ѵіпуІ.ги 
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО' 




ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ! 

8-903-602-88-60 рвотам 
8 -903 -602 -72 -23 000 ■Ниналиі»! 


БОРДЮР | 
ТРОЩРШШ 


ТРОІ/І 

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

ДОМА. КВАРТИРЫ И ДАНИ 

р-Я7ГТТТ7ТТТ7Т~ТЗ~гТГ» 


+ЗАТИРКА В ПОДАРОК* 


т ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ 

т сайдинг 

т- ЛАКИ. КРАСКИ, МШЫ 

‘лрЗШДШЯ г, Повшюш йцянчщ, пите. га 



♦ пиломатериал, погонаж 
4 ДВП, ДСП. ОСП, фанера 
4 евровагонка, шпунтовка 
4 сухие смеси, цемент, алебастр 
4 профлист, рубероид, оцинковка 
4 утеплитель, пенопласт, керамзит 
4 ГКЛ, ГОЛ, профили, крепеж 
4 панели ПВХ, МДФ 
4 краска, плитка, багет 
4 сайдинг, комплектующие, водосток 
4 сетка кладочная, рабица 
4 бордюр, брусчатка 
4 тротуарная плитка, битум 


«У АГАТА» 


| т "I ■!”! 1 /■" ІЛІ-' 

1 8(831} 8-962-512-20-69 ЗКи, беосроюия. Подробности і 




в наличии и под заказ 

• металлические 

^^°Т рОАа СІБЭ 

Ш$Ш т Саратав МоНига 

• межкомнатные аиагЙ|ап ^ 

Расерочка бе» банка 

2 микрорайон» 5, тел. 2-40-19, В-910-128-00-83 


Векш 


ІР* 

*с 12.01.2313 

ло звякай э 

ПОДрОбНОЙТИ 



ООО «СтройОігшма» 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 


1300 


2100 


2100 





от 9500 руб. от 11500 руб. от 12500 руб. 

ИЗДЕЛИЯ ПВХ, АЛЮМИНИЙ 
РЕМОНТ ОКОН 

ул. Шохина, Д I тел. 7-41-19, В-160-198-9645 


БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
(напротив автостанции) ^ 

«КСТОВСКИИ ПРИВОЗ» 


оптом и в РОЗНИЦУ 

ГКЛ, гвл 






ДВП. ДСП, ОСП, фккрі 
Утмнтелн 

Ротбанд. цемент, сухие смеем 
р, а/4* ПВХ 




РЕЖИМ РАБОТЫ: 

пн-пт с В.ОО до шѳе 
сбс8.00 до 17.00 
тъШЖ до 16.80 


I. двери г * Кстфно, 8 м/р-н, 1 
многое другое 2 2-08-78 


тел. офиса 9-00-97 
8-905-662-38-11 


ш 

продажа шиіігпмЛОВ 

• 

От 2900 руб./куб.м 

• НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА 

• КИРПИ 1 
О СЕТКА I 

• ОПГС, 

Отдал продаж тал. В-903-847- 13-42 


• ОПАЛУБКА • ГАЗОБЕТОН 

• I 


13000 руб. 1 КВ.Н 


ЕшІііЕГ 




ООО «ЭКОДОМ^ г. кшш 


ШШ1Ч6ШІИ 

штм&тчтшй 

экскшзивныіі 


ЧАСТИЧНЫЙ РЕИІИТ 

(плитки, камень, с&нтаэсниіш, 
электрика, потолки, полы и стены) 

тая 8-9Ю-М8-0Щ В-9Ю-794-8Ш 


[іЖтш-зчад імтйьш 

г. Н Повтор . 

— ул. 27А 

Строи тая, ^лцт т щщ 


§ 

КИРПИЧ 


« СИЛИЕВТНЫИ 

• керамический 
дешргтивный 

ф езидет-гшега 

♦ фмятура бээшіьтогшвстгассзеая 

♦ іѣт водочка», аабяш 

♦ ббШф, ЩЯІШЪ бордюр 

♦ ЖБИ. цшэш, бетон, рштвор 

♦ ОППС * .дебеты* тж> тщ-тш 

♦ шрашкг, реплкгали 

♦ ГИГСОІфГШ, фЖ ж 

♦ крошжые ШТШШЫ 

♦ ОЭЙЙДОГ, ПрСф&ЗТЮІ 

+ ллзспиік^ окна, двер 

♦ Г ■ 


Выполним егтріжг&пьньіѳ рабшь 


КИРПИЧ 


Боте 500 ендов 


Г АЗОСИЛИКАТ 
цемент, сухие смеси 555Т 


Кстовский рнн, д. Ржввц \ 

тел щтц штш 


ЧЕБОКСАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ 





ѵнж.кІф!с!і<йО№. т 


Филиал на етроОб&з* 

«Кирпичная гора» {д. Штшж} 


| НАТЯЖНЫЕ ПОПМІНИ ООО «СД «ФЕНИКС» 

САНТЕХИИЧЕСНИЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

• 1 * (\ 

УСТАНОВКА 

НАСОСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

(Рассрочка платежа без банка) 

* г 

» *5 

ЖИДКИЕ 0 Б 0 И 

Без выходшх, теп. 2 - 40-29 
8 - 950 - 374 - 14 - 62 , 8 - 930 - 700 - 02-95 


КОНДИЦИОНЕРЫ^Н 

ул. Магистральная, ІЯ, тел. 7-54-43, 8-920-031 -54-00 I 


ПРОДАЖА 

МОНТАЖ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 


магазин 


«НОШ ПАЛИТРА» 


радиаторы 

канализация 

смесители 

унитазы 

полипропилен 

РехаІ, мойки 



от «эконом класса» 
до «элиткласса» 


ОТДЕЛОЧНЫЕ 


• алюминиевый ПОТОЛОК 
е панели ПВХ более 

100 видов 

# плинтуса 

9 сухие смеси 

9 фаска и многое другое 


2 микрорайон, д. 20 іиРуслан и Людмила») 
ПЛ. 1-81-18, 8-850-604-77-41 


РЕКЛАМА 



Наши мобильные здания 
станут на время Вашей собственностью 


ООО «МД Промгазстрой» ПРЕДЛАГАЕТ 

НОВЫЙ ПРОДУКТ 
НА РЫНКЕ УСЛУГ 
ЭТО ПРОСТО и УДОБНО 


АРЕНДА 
МОБКЯЬНЫХ ЗДАНИИ 
В Г ШОВІ^^^М 


Бшшки, прорабские 
общшшБЯ, офисы, 
дічи ѵ торговые точки 


607655, і. Истова ул. Стмбищмкнш, 131 

тел. 6-39-31 » 6-40-49, 8-920-067-88-77» то^огпкз1оѵо@тос1огп.пгі.гц 


БЛОКИ! 



шиш 


ИР 


СТРОИТЕЛЬСТВО ДЙ& 

4- ОТДЕЛКА 

♦ ПЛИТКА + САНТЕХНИКА 

♦ ЭЛЕКТРИКА 

♦ ОКНА. ДВЕРИ 

+ РЕМОНТ «поп ключ» 
{“ЦЫ «.мм* 
«-іи-ипіт $- 91 0 - 30 в-Ш- 8 в 

О-ОМ-ТОЗ-ОО-К 


ОУ-5 (напротив автостанции) 


САЙДИНГ 
ВОДОСТОКИ І5ВЗ 


Выезд на абьш, 
замер, расчет - б 



Доотааі^ 


тал. 8-902-781-43-10, 7-44-29 


ИП Кудрявцев А.Л. 

•КИРПИЧ 

Ддагавко, ршгр) ртив, жр&тмт 

• ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ М 

• ІШІЙ ДЛЯ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ 

блоков, тмт, шш шеси 

• СЕТКА КЛАДОЧНАЯ 

• Юі ДЛЯ КРОВЛИ 

Оздуѵнн 


Как-то станови/ся тревожно, 
когда по радио говорят Р что 
20 13 год объявлен годом Гер- 
мании в России. 

Двойная угроза - это когда 
одна женщина учит другую во- 
дить машину. 


• ЖЕИ (іцініц, опоры 


• ОПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
Шуя» нмкумпщ. ШПЩ ЛИЗ 12 А 

3 миафорайон, 21 


а. 8-003-602-16-13, 0(031) 40ММ2 I тел. 7-999-7, 8-902-309-06-13 


ГОЩЩЖ! 

ДЕВШИЙ ЩЩЬ 

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ 
в газете «Земляки» 

25 ®=®Т ] 0 аЗХКійі 
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 


оігтово-роэннчная компания с 2004 года 

Мистер Элит 


% 

І.НАТЯЖН 


тѵж.тіяіпп.ги 


ОПТОВЫЕ ЦЕН 
для частных 
клиентов 



1 потолок - бесплатно 
2 потолка - за 50%* 

Рассрочка 0% Безопасный монтаж Гарантия 15 лет 


Нижегородское качество в Кстово! 
Бесплатный выезд на замер 


831)412-26-45, 
831] 413-54-48 


Бесплатный номер 
8-800-500-50-30 


іДОМ 



I Е 

Тепло, уютно, безопасно 
Недорого, но качественно 


ДВЕРИагЯПА* 


АКЦИЯ! СКИДКА 500 руб. 


ГАРАЖНЫЕ ОТ 15890 И* 


СТАВНИ, РЕШЕТКИ 


от 15890 руб.смотвдоя 


ОКНА 58ВКК&ЙШ 


Выставочный образец 
в «Торговом Центре» 
па. Ланина, 3 
Заключѳниѳ договоров НА ДОМУ, 
по каталогу н образцам отделки 

тел. 8-929-253-34-99 

8-920-253-63-82 

нас советуют друзьям 



ПРОФНАСТИЛ, СЕПСА РАБИЦА 

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

• ТАМБУРЫ 

• МЕТ. ПЕРЕГОРОДКИ 

• РЕШЕТКИ 

• ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 

8 - 910 - 790 - 60 - 66 , 8 - 929 - 053 - 45-49 



Пиши реки-2013 


все флаги в гости 


6 конце мая е Нижнем Нов- 
городе завершил свою работу 
XV Международный форум 
«(Великие реки (эко- 
логическая, гидроме- 
теор о логическая, 


бального изменения окружающей сре- 
ды . Обесп еч ен и е безо п а см ости и и н - 
н ова ци о н н ог о раз вал ти я ре ги он об» . 

Некоторые итоги форума подвел 
за м е ст ите л ь п редееда тел я За кон ДДа - 
тельного собрания Ал екса н д р Та ба 1 ч ■■ 


ЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ 

п ёвсссчэчнан. Подробности по тел і 


Г Т< МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ» 

Кухни, шкафы-купе 
прихожие, детские 
и та Стандартов наг! 

ЕерФшкз сроки. вЫм т замер, 

деэтспаа БЕСПЛАТНО 

««за» СБОРКА БЕСПЛАТНО" 

УШвЗишШіі 


■ гтіл шлісшГШЗШШ 

ІРЛБІЧГІЛГІ 

На ВОДУ ІвОО руб. Замена труб и стояков 

На газ 3400 руб. 


Проектирование узлов учета 

Обслуживание счетчиков тепла ООО «Интмприбор НН» | 

тм, в (831) 291-45-27, 410-89-92, 8-910-790-11-45 


Производство, проектирование 
и строительство деревянных домов 


Шж '10. г 


ЖЕЛЕЗНАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

и ТАМБУРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

СТАЛЬ 2-3 мм 

любой СЛОЖНОСТИ от производителя 
СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ от 7в0ру6./кж.и 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА от 10900 руб. ~ 
ПЕРИЛА, СТАВНЦ, ЗАБОРЫ 


ьН204$34Ж), Й20-25ЫІ40 




ик-бсогі 

Я РМШІЫи 8 ( 85145 ) 3-и-ІІОД-ІМ РЭД ИМ 9 - 7 І 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 

СЕТКА 

любуя і 

р 

Й 

А 

И) 

:иа 

СТОЛБЫ • КАЛИТКИ 
ВОРОТА • СЕКЦИИ 

ООО «Эл ком -НН» в (8ІМ)4бЗ-вігбб 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА 


I КРОВЛЯ - ФАСАДЫ 
дЕ ЗАБОРЫ - ОКНА 


МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

185 руб 045 

ПРОФНАСТИЛ 

ОКРАШЕННЫЙ 0.45 

174 руб 

! САЙДИНГ ! 

99 руб 

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА 

209 руб 

ЗАБОР 

т профнэстипа 1 ,65 

556 руб 

ОКНО_ “ПОД КЛЮЧ" 

9500 руб 


ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГИДРО, -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЬ 

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ 
МАНСАРДНЫЕ ОКНА ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 


шншешшешш 


пшяшшшшшпх 


ІИ | 

я 


ДОСТАВКА / ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Нижний Новгород, у л. Кировская, 106 ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
тел [831 141 3-67-67 ДИЛЕРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ 

+7 [9 20] 2 5 3 - 6 7 - 67 Реклама. Цены действительны на день выхода газеты . 



Ня форуме «Воликиѳ реки » в 20 ТЗ 
году представлено 406 экспозиций. 


энергетическая безо- 
пасность)»». 

В ра бот е фо ру м а приня- 
л и уч аст и е м и н и стр зтл о- 
гии и природных ресурсов 
России Сергей Донской, 
советник Президента по 
вопросам изменения кли- 
мата Александр Бедриц- 
кий, руководитель Феде- 
рального агентства водных 
ресурсов Мария Сели- 
вер сто ва , рук о во дет во 
региона, заместитель 
П ре д се дат ел я Закон ода - 
тельного собрания Алек- 
сандр Табачников. 

На юбилейный междуна- 
родный форум съехались представи- 
тели из 25 стран, включая Италию, 
Великобританию, США, ( ерманию, 
Францию, Китай, а также 52 регио- 
не в России. Почти 700 предприятий и 
организаций, 40 вузов представят 
более 600 научных докладов. Стоит 
отметить, что в этом году форум «Ве- 
ликие реки » при н я л рекорд н ое кол и - 
чество гостей. Главная тема форума - 
й Б а ссей н ы вели ки х рек в уело виях гл о - 

Затапливает? 

инициатива 

Граждане, 

проживающие в зоне 
активного оползня, 
карстовых провалов, 
смогут получить 
бесплатный земельный 
участок для 
строительства жилья. 

Соответствующие изменения в 
действующий закон приняты во 
втором окончательном чтении. 

30 мая депутаты Законодатель- 
ного собрания приняли во втором, 
окончательном, чтении поправки к 
закону о бесплатном предоставле- 
нии в собственность отдельным 
к ат е г о р и я м г р а ж д а н зе м е л ь н ых 


ников. «Это был самый масштабным 
ш значимый российский форум , ; по - 
священный сохранению водных ре- 
сурсов, охране окружающей среды и 
энергетической безопасности Подоб- 
ного формате мероприятия нет ни в 
одной стране мира. Очень приятно, 
что в этом году число его участников 
по сравнению с прошлым годом уве- 
личилось на треть. Это говорит и о ро - 
сте внимания со стороны органов 

Переезжай! 

участков для индивидуального жи- 
лищного строительства. Документ 
ра зр аб ота н п ро фи л ьн ым ком иг е - 
том регионального парламента по 
а г р оп р ом ы ш л ен и ому к ом п л ек су , 
земельным отношениям и лесо- 
пользованию. 

В категорию граждан, имеющих 
право на получение бесплатных 
земельных участков, включены те, 
кто проживает е зоне активного 
оползня, карстовых провалов, а 
также на территориях, которые 
ежегодно затапливаются паводко- 
выми водами. Инициаторами изме- 
нений в действующий закон стали 
депутаты Земского собрания Бо- 
городского района. Значительное 
количество домов там расположе- 
но на берегу Оки, где регулярно 
с і і у ч анз гея оп ол з ни . 

Ко второму, окончательному, 
чтению была предложена поправ- 


власти, бизнеса и общественности к 
экологическим проблемам б - отме- 
тил Александр Табачников. 

I Іо с л е офи ци а л ьн ого открыт и я 
вместе с гостями вице-спикер регио- 
нального парламента ознакомился с 
экспозицией форума, на которой 
п ред ста вл е н Ы н о вей щ и е т ехн ол о ги и 
и оборудование в промышленности, 
энергетике, ЖКХ и транспорте, от- 
веч а ющи е соврем ен н ы м т ре бо ва н и - 
ям охраны окружающей среды и ре- 
сурсосбережения. Свои выставочные 
стенды традиционно представляет За- 
кон о дат ел ьн ое со бра н и е Ни жегоро д ■■ 
ской области. Четыре выставочных 
стен да п освя щен ы за кон отворч еской 
работе и соци а л ьн о - эко л о ги ч ески м 
проектам в области охраны окружаю- 
щей среды, В их числе «Родники Рос- 
сии» и «Экотур». Также на форуме ра- 
ботал и сп еци ал и зи ро ва н н ы е научи о- 
п ро м ы іи л ен н ы е вы ст а вки « Вел и ки е 
реки России»,- «Чистая вода. Техно- 
логии. О боруд о ва н и е» , « Эн ергети ка . 
Электротехника. Энерго - и ресурсос- 
бережение». Всего было представле- 
но 406 экспозиций. 

Елена Г орехова 

ка, в соответствии с которой бес- 
платный земельный участок будет 
предоставлен при условии, что 
конкретный жилой дом является 
единственным местом проживания 
гражданина и членов его семьи. 

«Я абсолютно убежден в том , что 
гораздо эффективное решать лю- 
бую проблему заблаговременно, 
чем потом бороться о ее послед- 
ствиями. Если дом стоит на потен- 
циально опасном участке, нужно 
заранее принять меры для переез- 
да на безопасную территорию. В 
органах власти на местах есть дан- 
ные по тем долшМ' которые нахо - 
дятся на таких землях. Таким обра- 
зом, условия для проведения не- 
обходимой работы созданы», - от- 
метил председатель комитета За- 
конодательного собрания по агро- 
промышленному комплексу, зе- 
мельным отношениям и лесополь- 
зованию Николай Шкнлѳв. 

Дмитрий Парамонов 




г. Кстово, ул. Чванова, 20 

ѵѵжѵѵ.дгапсіііпе.ги (83145) 4 17 87 

РЕКЛАМА 


офнспродаж 

производителя 


ОИ АЦР ЫНЕ 

кровэльные н фасадные ийггари&лы 


КРОВЛЯ 

САЙДИНГ 

водосток 

ОГРАЖДЕНИЯ 














ДЕНЬГИ 


Ф 

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 

ОАО АКБ «Мегаодшаетбанк», Генеральш лицензия Банка России №2440 от 31.01.12 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 

ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ! 

г. Кстово, пл. Ленина, д. 5 «а», ТЦ «Пнрамвда», 1 этаж 
Телефоны; (83145) 95-86-7,95-864, 95-86-5 

тгѵшеІаІІіпѵейЬапк.ги 


ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 

• 15 минут 

• от 1 до 20 тыс. рублей 

• без залога и поручителей 

• нужен только паспорт 

г. Кстово, ул. Магистральная, 8, тел. 7-10-77 


нижнг РЯВОТЙ? 

более ЧОО 


кзіоѵо.ги 
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ФИНАНСЫ И БИЗНЕС 


ВДтрш 

ЖЗДШКЙ джяь 

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ 
«Земляки» 

25®=©'0 о 


ПІ'ШЭІІП'МММ «Иоашяон 'Н иинмоОиэнвнифсхйии аш&п* ООО 

оиіѵііиэѵд иизэо^ ои тюте я ют _ ЮТ Л 

170-20-00^.-008-8 І-О ОО О* 


ІОР 'Ф° ‘«еі/ииіесіии» п«э ± 


циеоюА 
ічѴжАн Оічі 


■Ігійа»! ЯІІІМІЛЯМѴФІ 90ТТ-ЙХ -ІЛ 95ХМ «■ а ыишашш 

нс эинагпнАі/А ен - ицвеоівв - эмнвеоевгідо вн - 
ен - хейеѴнаи. а аиопА ен - еэансид аишммі і 


шѵіш^ѵе оъг ѵеиѵе 


нинѵооаиэнѵниФОамиім аінэЛ а! 


(ЙГѵДОБНО 
вГ БЫСТРО 
вГдОСТУПНО 

у выгодно 

8800100 8844 ^™° 


ДЕНЬГИ 

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 


Нано-Финанс 


^Оформление не выходя га дома. В случае принятия положительного 
решения о выдаче займа сумма займа перечисляется на банковский 
счет Заемщика, открытый ѳ ОАО «Сбербанк России». 

ооо *нанс-Ф«наж* . нт ■ мтэо*.га-е-’Вб*е5 

РЕКЛАМА 


И11р://крк8оуиг.ги 


Член СЮ НП МСКК «Опора кооперации» 

ПРИНИМАЕМ 

ЛИЧНЫЕ «ДОХОДНЫЕ» 

СБЕРЕЖЕНИЯ 26 % т 

Осиные условия о вступлении в кооператив, принятии 
личных сбережений можно узнать в офисе КПК «СОЮЗ» 

г. Кстово, ул. Магистральная, 8 
тел. 7-10-77 

телефон горячей линии 8-800-700-90-29 (бесплатно по РФ) 


деньги в долг 

за 15 минут 
до 15 000 рублей 
нужен только паспорт 

Я 1,7% для постоянных клиентов 
Ш 1,5% для пенсионеров 
* пересчет % при досрочном 
погашении 

г. Кстово, пл. Ленина, д. 3/1 

шшш.Ьиго-гаітоѵ.ги 


тел. 8С83І) НЕО 5Е 5Е 
8 903 056 34 08 


КРУГЛОСУТОЧНО! 

ЛОМБАРД 

СКУПКА ѵ 

ул. Магистральная, '2 

ПРИЕМ И ПРОДАЖА 


•бытовой 
8-987- 1 


-36 ООО «Альянс» 


Е 

А ЗАЙМЫ і 
■ населению | 

Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ОТ 16 

г 

8904 

8904 

а 

00 до 11 ѲООгоб. 

■ортуна срок от 1 —Дели 

; 90і 6000 

Ю00066Б ( ^~^ 

XI «Займы населению НН* 


«ЦЕНТР 

ЗАЙМОВ» 


ДЕНЬГИ В долг 


• только ПАСПОРТ 

• БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ 

• СРОК от 5 дней до 24 недель от 0,5%* 

• СУММА ЗАЙМА от 1000 ДО 25000 руб.* 

• ВЫДАЧА за 15 минут 

• ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 

• ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБРАЩЕНИЯХ 

"Подробности по телефону 


ул. Остравского, д. 1, магазин § 
«Дары природы», 2 этаж ° 

ш.. 8-930-707-66-00 I 

в Зв 77П ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ! 
ОО I I Ч СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ т 


ТЦ «Европа», 1 этаж 
тел. 8-930-707-55-44 

Рели работ: с 9.00 до 20.00 


Рели работ: с 9.00 да 20.00 
без обеда м выходных 

ѵѵѵѵѵѵ.сепіг-гаітоѵ. ги 




ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 

*3аѳм «Пенсионный +» без поручителей 

"На улучшение жилищных условий (с возможностью погашения 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 1 ) 


ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 

АКЦИЯ «Юбилейная >, ставки повышены! 
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УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на отр. 22 


Б\т 


в связи с отпрыгаем 
фшиалз в ДК нйфгакмшков 
на постоя тук* работу требуются: 

♦ПОВАРА 

♦ ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ 

♦ КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРИ 

♦ ОФИЦИАНТЫ ♦БАРМЕНЫ 

♦ ВОДИТЕЛЬ 

♦ МЕТРДОТЕЛЬ 

♦ КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ! 

♦УБОРЩИЦЫ 1 

Возможно обучение не месте 8- 


требуется 

ПРОДАВЕЦ- 

КОНСУЛЬТАНТ 

работа в ТРЦ «Пирамида» 

з/Пот 9000 руб. до 20000 руб, 

V ® 8-915-956-56-66 У 


I 


ПРОДАВЦЫ 

впвшн<Иорсппкп>э^і отІВОООруб. 
ВОДИТЕЛИ-СБОРЩИКИ 


ч 


ѵ( гвитт пврекиитъ но нужно - э/п 25000 щб. 
теп, В-930-В12-И-09 


ОТКРЫТИЕ нового кондитерского 
производства на ул. Ступишина 

КОНДИТЕРЫ -опыт работы 

от 1 года, щ/ п от 20000 руб. 

НАБОРЩИКИ на склад 

м., ж., беа опыта работы 
график дневной или ночной: 3/3 

а/п 19000 руб. 

ПОВАР {изготовление 
ничьим- мясных полуфабрикатов) 
график: Э дни - работа, с 7,00 до 19,00, 

Э дня - отдых з/л 17000 руб. 

МРІРІ з/гг ОТ 15000 руб. 



І _ ш.0. СРОЧНО 

Щ Эспрессо требуются 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 

БАРМЕН 

ПРОДАВЕЦ 
УЛИЧНОИ ТОРГОВЛИ 

стабильная з/п без задержек 

два рж» ■ месяц, «иіпие ■■иаііие 

тал. 8 (831) 415-84-44 
пн-пт, с 9.09 до 18.00 

1 График работы: 2/2 

| тел. 8-920-250-58-48, 8-952-780-08-06 1 


В ювелирный солон требуются 


тел. 2-80-65 


Отдел МВД России по ІСстовскшу району объявляет об открытых вакантных должностях 


ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА м , до 35 лет, 
гражданин РФ, служба в ВС, образование - смднеѳ-специальное {юрист}, высшее {юрист) 
или высшее военное + сгажі под л/п 34000 руб. 

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ м„ до 35 лет, гражданин РФ, 
служба в ВС, образована - срѳднѳѳ-слѳциальноѳ (юрист), высшее (юрист) 
или высшее военное + стаж 1 гсд, э/п 34000 руб. 

ПОЛИІ^СКИЙ -ВОДИТЕЛЬ м , до 35 лет, гражданин РФ, служба в ВС, о/у 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ водительское удостоверяете, а/п 0500 руб. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ППСП, ИВС м, до 35 лет, гражданин РФ, служба в ВС, 
образование сроднее, ф 21000 руб. 

ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

- м. Р до 35 лет, гражданин РФ, служба в ВС, образование среднее спѳцншъное (юрист), 
высшее (юрист) им высшее военное + сгажі под, з/п 25000 руб. 

ИНСПЕКТОР ДПС ГИБДД М ., да 35 лет, граждане РФ, служба в ВС, 
образование среднее специальное (юрист), высшее (юрист) 

+ сгажі гад, Э/п 25000 руб. 


ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - м., до 35 лет, граждашн РФ, служба в ВС, образованіе 
высшее (юрист) или высшее военное + сгажі гад, я/п 25000 руб. 

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТтЕСКОГО ЦЕНТРА 

образование высшее химическое, знание ПК, з/п 9000 руб. 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
высшее профильное образование сопутствующее направлению детальности, 
знание ПК, з/п от 9000 руб. 

ИНСПЕКТОР УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (по вольному найму) 

-ж., образование высшее, знание ПК, і/п 9000 руб. 

ДЕЖУРНЫЙ БЮРО ПРОПУСКОВ гражданин РФ, з/п 6500 руб 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПАЗ в/у дат, 0, неполная занятость, э/п 0500 руб. 


4-34-20, ул. Иванова, д. 1, каб. 330, 308 


В связи с раанреиеы служба брннрганм *до2аІІ,ги* 
приглашает гройти собесэдріаі-вйе соноштѳлѳй на должности 

-МЕНЕДЖЕР 

по бронированию 

(дневные, выходные смены) 

-БУХГАЛТЕР 

(с опытом работы) 


• образование вьлшее/нѳокотѳнное высшее 

• грамотная речь 

• знание пк 

эжелате работать в команд е 


исполниттаъностъ, аккуратность 


щ 20000 лб. {оклщ + прайм] 

• оформление по ТК РФ 

• обучен* 

• карьерой рост 

• ддашй каплете 

• работа в центре города, вофис8БЦ41цнм<р» 
Запись на собеседование по телефону 

8-852-455-85-Э4 ^ 


Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ОКОИ, изделий ІШХ, ворот 

знание ПК, 1С 
возможно без опыта работы 

тел. 0451-917-41-29 


Г л* а6шу БУХГАЛТЕРА 

(первичная довдакніздия) 

АДМИНИСТРАТОРА 

топ. 8-920-298-94-94 

резюме на е-таІІ: ХХЬ 



* масггкр тмшжшшт 

ПЕДИКЮРА 
т АДМИНИСТРАТОР 
ТШ. 8- 95 1-901- 30-98 



АВТОМИГ 



ООО «Котовские дворики» 



тел 2-48-20, 2-41-17 


Розничное сеть вуюгсэзннш 

ШТОЗОПЧОСТ«Й 

пригАолшгг на работу 

9 шштш 9 г. Кстово 


ПРІЩМСЩ- 

4 КАССИР 

тп роботы от 1 года, тшт тшш 
дащишівд нрпрщ дейтующеи 
шдиірвккша кжнщ, анимотельность 
работа в г. Кстово 

тшѵ в № ШШЩ 8-962-516-68-52 

е-таіІ: Вегдееѵфтадпаіпп.пі 



в сеть фирменных 
магазинов 
йПазлсвш куртша* 
требуется 


ПРОДАВЦОВ- 

КОНСУДЬТАНТОВ 

(запчасти к отечественным автомобилям, иномаркам) 


м., ж. 

пользователь ПК 
график работы сменный 


компания предлагает: 
обучение, офорешгте 
согласно Ж РФ, еоцпакет 
з/п от 15ШЮ руб. до 22080 руб. 


ПРОДАВЕЦ- 

КАССИР 

г. Кстово, 2 м/р-н, д. 5 
тел. 8-920-298-18-40 

В натаян «Немецкая обувь» 

промвЕдконашш 

график; - ішбогвг - отдых 


тел. 8-910-389-68-61, е-таІІ: в и ѵогоѵа_п@п ІгИ Ье I . ги 


з/п высокая ^ 8- 966- 230 -85-55 


В салон тшт связи (ТРЦ «Мѳге») требуется 

ПРОДАВЕЦ- 

КОНСУЛЬТАНТ 

оЙрмявашв ш нэпа лолнето среднаго, знание ПК 
Фйфики рваные 

вфврмжийе п» ГК РФ, «Йуч тШі грод&йтншга»® 
слевджкды, карьерный рост 
Ш €ТА5ШШШШ 2 РШ 9 ІйШЦ, ПРЕМИЯ 

тел. 8-904-900-55-75 


Срочно требуются в СТЦ «Мега» 


* УБОРЩИЦЫ 
•ДВОРНИКИ 

• ТЕЛЕЖЕЧНИКИ 


график работы дневной 
с га д р 21,00 
ночной# 21,00 др 9,00 
з/п до 190Ш руб 


я СНГ 


тел. 8-920-075-77-72 



• КАССИРЫ 

- э/п 959 руб. /день 


фафж 4 доя - работа, с 9.00 до 20.00 
2довшдых 


ш. 8-802-881-78-55, 8-980- 169-11-44 


требуется 

ПРОДАВЕЦ- 

КОНСУЛЬТАНТ 


В ОТДЕЛ дисков 


з/п ОТ 15000 руб 

График: 

2 дня - работ 

, 2 ДНЯ - ОТДЫХ 

1 8 - 920 - 291 - 12-22 



1! 

Іі 

1*1 


нун-йнс РЙІОТЙ? РЕКЛАМА 

более 400 ВЙКЙНСий 

кзіоѵо.ги 


Компания «МОБИЛЬНЫЙ КЛУБв приглашает на постоянную работу 

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЫАНТОВ 
БУХГАЛТЕРОВ-КАССИРОВ 





РУБЛЬ БУМ © 

■о 

Зарплата еще больше! § 
График еще удобнее! | 


20 000 руб. 


оклад + премия 


Тел,: 8 962 621 61 95 


порт к тетер 


Получить более подробную информацию по вакансиям 
и записаться на собеседование можно по телефону: 
8-920-009-07-92 или выслать резюме на адрес: 
НВ$ресіаІі$ШН@5рогІта$Іег.гіі 


Приглашаем на работу 
в магазин «Спортмастер» в ТЦ «Мега»: 

• Продавцов • Кассиров 

• Продавцов неполной занятости 
(работа по вечерам и выходные дни) 

Наши пожелания к кандидатам: 

- гражданство РФ 

- желателен опыт работы 

Мы предлагаем: 

- ВЫСОКИЙ уровень заработной платы (оклад + премии) 

- гибкий график работы 

- трудоустройство по ТК 

- возможность профессионального и карьерного роста 

- скидки на весь товар Компании 


стабильную з/п 15000 руб. 

+ премиальное вознаграждение 
+ дополнительные бонусы 


Система мотивации превращая! 
Ваша зарплата -в Ваших руках 
трудоустройство поТКРФ 
конкурентный соцпакет 
компенсационный соцпакет 
бесплатное обушниѳ 
комфорте условия работы 
условия: 15 рабочее смен 


Крупная российская компания 
на конкурсной основе проводит набор 

МЕНЕДЖЕРОВ 

КОНСУЛЬТАНТОВ 


8-994-991-87-80 

8-910-398-17-07 


Оконной компании требуется 

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 

предусмотрено обучение 
э/п: окдвд + % 
оформление 
согласно ТК РФ 

тел. 2-55-50 










У! «ЗЕМЛЯКИ» 

^ №22 (877) 8 июня 20 13 


УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на стр. 23 


В 

ООО Эйвйн БыСгги 

АѴОЫ 
с«.»50і , 

* Подробности латал. | 

ПрОДБЕтС КЫигамі 5 

В такси требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

без л/а 
работа 
по графику 

30-02-30 

з/п от 15000 руб. 
тел. 8-920-01 


ОУчѳбный центр «ИНТЕЛЛЕКТ» мТмші 

ѵ г МВШЫІ 

для детей от 3 до 7 лет ^ 


ПОДГОТОВКА 

ОФИЦИАНТОВ 

Индивидуальное 


Для детей и взрослых 


Ежедневно, с 9.00 до 18.00 
4- ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА 

(иэофангаип, фиакртът-дате*, 
готовимся к школе, нрышумщ 
логапепичосшѳ эанотн), иннм-ітѳ") 

♦ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход 

♦ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Начало занятий 1 июня 2013 года, 
цена от 1500 рублей в месяц 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 

информирует 

13 июня 2013 г. 

с 10.30 до 12.00 
по адресу: пл. Ленина, д. 2А 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ 

ЯРМАРКА „ 

ВАКАНСИИ 

рабочих и учебных мест 

заявки от работодателей для участия в ярмарке 
принимаются по тел. 2-40-23 


БУХГАЛТЕР 

йпыг работы бухгалтером, анаша уаспа а/п 
обязанности: уж труда и заработной платы, 


оформление по ТК РФ, рабочий день с 3.00 до 17.00 

з/п 30000 руб. 

служебный транспорт 

тел. 5-91-42, 8-915-945-46-00 


требуется 

БУХГАЛТЕР 

опыт работы обязателен 

з/п 18000 руб. 

гарантируем: полный соцпакет 
оформление согласно ТК РФ 

тел. 8 (831) 270-81-14 
8-052-770-69-34 


ООО яГСН-ВНГСв приглашает 


ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ЮРИДИЧЕСНОГО ОТДЕЛА 


образование высшее юридическое, опыт работы не менее 5 лет 


2ь50=®©о 


ТРЕБУЕТСЯ 

«"Я 

тел. 6-88-52 


рщ тшг 


Школа- иншрнаг VIII вида приглашает на роботу 

НОЧНУЮ няню^ 
ПОВАРА 
ВАХТЕРА 



МАСТЕР ОПС 

без в/п, з/п 20000 руб. + премия 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

без в/п, з/п 15000 руб. 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

а/о ( опыт работы от 2 лет, з/п от 15000 руб. + 


резюме по факсу 6-49-53, ѳ-гттаіі: Іп(ѳ@(і8-ІІІІП.ПІ 




ШИНИСТРАТіОР 


график работы: 
пн-пт, с 08.00 до 17.00, 
сб, с 09.00 до 14,00 

з/п от 15000 руб. 

тал. 8 (831) 250-39- 
е таГ 8а 8-9^516-68-52 1 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ «Соквд ломбардов* {работает 10 лат) 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛОМБАРДОМ 

з г. Кстово 

требования: сбр&зашвдѳ - росшее или средне» фофвеенбнвльте, 

- Ж8Ш ЕКСа, 1С 

шшшшт - опыт работы бухгалтером, каввіфвМ! иш шон ймисгаи т манвб і года. 

з/п: оклад 17500 руб. + система премирования 
полный соцпакет, обученно - за счет средств ітбегодаталя < 
% 8-800-100-05-08 {бежтгжялор&тялтт?/ 3 

В (88361) 5-29-11, 3-928-161 -44-78 | 

резюме направляйте по е-гоаіі: УГСЬ#п8в&@СЮяеааВІШпІУ.гаі а 


требуется 

оператор; 


г 


к 


Знание 1 С: склад, торговля^ 

8-910-143-87-51 


Требуются 

МѲІЩІНМ АВТОМОБИЛЕЙ 

Индивидуальный график и обучение! 
Выгодная подработка для студентов 
Служебное питание! 

з/п 1О0Ш-2ШЮ6 руб. 


Гибкий график 
Возшш обучение 


тел. 8-951-904-06-64 


В винный отдан требуются 

ПРОДАВЦЫ 

графж 2 дня - рвб&м, 2ш* - отдых 

ІШІНЫЙ €ОІЩШ2Г 

И тал. 8-920-079-81-82, 8-92О-07МЯ-48 

ст Кстово, ул. Береговая 


5 .дм&доышй центр 
*3вмяшжзш* я яребуется 

ПРОДАВЕЦ- 


<аш М руб.) 

БУХГЛАТЕР- 

УЧЕТЧИК 

Образована^ з«даомическо®, 
танѣт ГМ, 1С: Склад 
График рабоггаы:: 
с З.СЮ до 17.00, 2 ВМ&&ДВІМХ 

З/Ш ШАШ 10000 руб. 

+ ] 


тел. 6 - 15 - 04 , 8 - 920 - 251 - 51-69 


ШѴ «Угірз&чние блйтзусгрййсізй» примет на ра&пу 


оформление согласно ТК РФ, 
гащетакег, соцгщрянггим 

тел. 4-49-56, е-таН: тщл-иЬ%ап*каьгц 


I 


Требуются 

ОХРАННИКИ 

графики: 

сутки - работа, двое - отдых 
двое суток - работа, 
двое суток -отдых 

з/п от 1300 руб./сртки 
тел. 8-920-047-85-44 


ОКІРІ.АМЕ Сервисный пункт 
— — ■Орифлэйм-Кстон» 

Официальный представитель 

Присоединяйся 

сейчас! 

г. Кстово, пр. Рачком, 17 

Звоните прямо сейчас! 

тел, 6-23-73, 8-910-799-76-23 


Компании «ГлазурьПром» (ул. Ступишиниа) требуется 

БУХГАЛТЕР 

опыт работы от 1 года, знание первичной документации, 1С7.7 

_ __ з/п 15000 руб. 

тел/факс: 9-08-10/11 

Резюме направлял» на эл. почту: іпІоѲдІапнргот.га 


почт 

РОССИИ 


Кстовский почтамт УФПС Нижегородской области - 
филиала ФГУП «Почта России» в связи 
с увеличением объема работ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ на работу 

"ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (по подмене работников отделений связи) 
"ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ (в отделения почтовой связи) 
‘ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (отделение почтовой связи 

Работки, Афонино, Чернуха) 

‘ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (отдел по управлению персоналом) 
‘ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (планово-экономический отдел) 
‘ПОЧТАЛЬОНА по сопровождению и обмену почтовых отправлений 
денежных средств (доставка пенсий) 
‘ПОЧТАЛЬОНОВ (2 микрорайон, с. Подлесово, с. Чернуха) 
‘КЛАДОВЩИКА 

‘ВОДИТЕЛЯ (кат. В, С, Ь или В, С, Е ) 

‘СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 


тел. 2-90-97 

пл. Мира, д. 2А 


бесплатное обучение, возможность 
карьерного и профессионального роста, стабильную 
выплату зарплаты 2 раза в месяц, социальные гарантии 
в соответствии іДДД, 


Приглашает 

Миаян'Ж я нарабогту 



активных 
и ответственных 
на вакансии 


КАССИР- 
ОПЕРАЦИОНИСТ 

ПРОДАВЕЦ 

в детскую кофейню 

активные, коммуникабельные 


ответственные 


З/п от 12000 руб. 

работа, 2 дна - отдых 


грсфмсЗ 
а ТРЦ «Пирамида», 3 этаж 

I 8-920-013-69-27 (Юлия) 


ЗАО «ДСК-НН» примет на постоянную работу 

ЭКОНОМИСТА 


ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 
СЛЕСЛРЕЙ-РЕМОНТННКОВ 
СТРОПАЛЬЩИКОВ 
ГЕОДЕЗИСТА 
ПЛИТОЧНИКА 
ВОДИТЕЛЯ опт. В 

работа в 2 смены, доставка 
автотранспортом предприятия, 
э /п сдельно- премиальшя, 
от 15000 руб. до 15000 руб. 
выплачивается ежш&сячная премия 
оформление по ТК РФ, полный соцпаювг 

тел. 9-41-00, 8-810-796-10-96 
е-гоаіІ:аетО 981 бшаі.пі 


Филиалу 

ООО «Зс-Эн-Джи Глобал Тредряг» 

(г Н Новгорэд) в шт с рвшіиреннел требуется 

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 

требования: опыт работы в торговле 
обязателен, наличие л/а 


з/п от 25000 руб. 


о е- 

ппоу§8пд-д1сот 

ТОЛ. в (831) 411-10-66, 
Ксшскнй р-н 9 Д. 

ѵ^ѵ/зпддісст 


ЫШ-МЖДЖ& 

родить на КамАЗ 
Р тел. 8-987-759-05-09 


Организации требуется 

СЕКРЕТАРЬ 

тел, 3-58-14, 8-951 -91 7-63-38 


требуется 

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 

® 43-222 


ООО ^огистмка-Дтпо» тавбѵются 


МОТОРИСТ 

АВТОСЛЕСАРЬ 

АГРЕГАТЧИК 


Дотации на питание 
Оформление по ТК РФ 
тал. 3-920-068-84-00 






нужне РЙБОТЙ? 

более 400 

к$іоѵо.ги 



т 


ПОСУДЫ БЕЗ В/П 


график 3 Аня - работа, 3 дня - отдых 
э/п 11000 руб* + пртшт 
сфорйШБние по ТК РФ, 
шщтаюп; питание 

8-950-629-96-07 


Завод по производству мобильных зданий 
приглашает на работу 


СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
- э/п от 18008 руб. 

ОТДЕЛОЧНИКОВ по дереву, металлу 

- э/п от 20000 руб. 

СЛЕСАРЯ МСР - а/п от 25080 руб 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 4-5 разр. 

- з/п по договоренности 

ПЛОТНИКОВ 4-5 разр. - з/п от 20О8О руб. 

СТОРОЖА - з/п по догевереинши 

график: сутки - работа, трое - отдых 

тел, 8-19-11, 8-40-49 

на е-гпаіі: 

ул, Стопбмедндм, 111 





іып.пі 


работу с интересными задачами 
©форшаннв т ТК РФ, соцпакет 
признание хорошо сдошжой работы А 












ад 
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УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на стр. 24 


В связи с расширением производства строительно- монтажной 
организации требуются 

♦ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ - з/п эоооо руб. 
♦ГАЗОРЕЗЧИКИ - з/п от 20000 руб. до 25000 руб. 

♦СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ 

Э/П от 20000 руб. до 25000 руб. 

♦ ТРАКТОРИСТ (МТЗ-82) - а/п от 20000 руб 

♦ ИНЖЕНЕР ПТО 

(исполнительная документация в строительстве) 

э/п от 20000 руб. 



• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

(желательно со знанием ПС) 

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 

тел. 8-930-810-ТО-40, с 9,00 до 17,00 


ярм 

строп 

(трубопрх 


Организация приглашает на работу 


АСТЕРА 

шроішіельно-моншажных работ 

(трубопроводы, металлоконструкции, ремонт) 

тел! 9-20-32 3 / п от 30000 руб. 


йАО чж/щралніЛ нАУчньтмсесдотшный центр «нижегородскій 

нниирвв ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК В 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА СРОЧ 


СФЕРЕ РАДИОЛОКАЦИИ 


ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

- э/п от 15000 руб. 

ВОДИТЕЛЬ кот. С 

- з/п от 30000 руб. 

оформление согласно ТК РФ, 
соцпакет, частичная оплата питания 

36*39 

ьШПППЕ 

на 

♦АВТОКРАНОВЩИК 

♦МЕХАНМС натеки 

♦ДОРОЖНЫЙ ПИАСТР (смг работы) 
♦АВТОСЛЕСАРЬ на спецтехнику 
♦ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 
♦ДВОРНИКИ 

Возможно обученіе на гфоиэводсіш, 
Иногородним ірѳдоставляѳм служебное 




тел. 2-39-39. 8-902-686-68-15 


Строительно- монтажному 
предприятию требуются 

МАШИНИСТ 

экскаватора -погрузчика 
Ѵоіѵо В I. 61 с опытом работы 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 

5, 6 разр. 

88-952-786-55-00 

Сергей Александрович 


>Х5 


р , . ,, , , Крупный Распределительный 

ПС ІАІЬоп^ЛЛ - ' центр в составе Российской 
продовольственной компании Х5 ВеГаіІ Сгоир (ѵѵ\л/ѵѵ.х5.ги) 
в связи с открытием новых складских площадей 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 


ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА 
(с опытом работы) 

КЛАДОВЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 
(без опыта работы) 


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- высокий уровень заработной 
платы, 

- стабильные выплаты з/п 2 раза 
в месяц, 

- полный социальный пакет, 

- компенсация питания, 

- сезонные надбавки к заработной 
плате с мая по сентябрь, 

- доставка на работу и с работы 
корпоративным транспортном, 

- обучение в Корпоративном 
Университете, 

- перспективы карьерного роста, 
как на Распределительном центре, 
так и в холдинге Х5 Реіаіі Сгоир, 

- материальная помощь работникам 
организации, 

- дополнительные дни отпуска, 

- скидки работникам в магазинах 
сети Х5 Ке(аіІ Сгоир, 

- различные акции для работников 
с выплатой премий. 


НА НАС МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ! 


МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ РЦ: 
Нижегородская об.л, 
Кстовский р-он 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Городской: 8(831)220-04-20, 
доб. 25-963, 25-947, 25-986, 
25-847 (Отдел кадров). 

Сотовые: 8-987-559-71-70, 
8-906-360-83-79. 



Д* 5 6 7 & 

1 12 13 


17 18 19 20 21 22 
24 25 26 27 ^28 29 



Х51.0СІ8ТІС 


РАБОТАЙ В СТАБИЛЬНОМ КОМПАНИИ! 


Вместе с лидерами 

ТРЕБУЮТСЯ 

тая. 8 (831) 462-99-09 
8-960-169-26-71 
6-960-169-26-65 

22000 руб. 

МЕНЕД ЖЕР ПСГБЕЗОПАСНОСТИ 

30000 руб. 

Ш мстидиддйЗЕР от 18500 руб. 

САЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ 

АВИТЕЛЬ 23000 руб. 

ЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ от збооо руб 
ЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 20000 руб. 

ЛЬ-ЭКСПЦДИТОР 20000 руб. 

КОНСУЛЬТАНТ ПРОДАВЕЦ от іезоо руб. 

КОМПЛЕКТОВЩИК от 22ооо руб. 

УБОРЩИЦА 11800 руб. 

ОПЕРАТОР ПК 15500 руб. 

♦ Трудоустройство по ТК РФ ♦ Социагаые льготы ♦ Корпоративный транспорт 


ЗУ 


•МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ 

Резюме I 



5 ТРЦ «Пдамида» требуется 

ПР0ДАВЕЦ-Е0ПС7ЛНШ 

график: 2 дня- работ, 2 дня- отдых 
э/п от 20000 м б. _о^ение 

ѴІІІШІШЬ 


ЕШ ОПЕРАТОРЫ 

сборочной линии 

Компенсация проезда. 

8-&2О-032-98-62 
Щг 8-929-053-56-99 


зарплата. 


В магазин бытовой техники требуется 


график: 5 дней - работа, 2 дня - отдых 

Э/п от 15000 руб. 
8-950-623-04-46 


ООО «Хайджин текнолоджиэ» требуются 

4* УПАКОВЩИЦЫ з/п сдельная 12000 руб. -15000 руб. и более 
4 СПЕЦИАЛИСТ по продажам 

4 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 МЕХАНИК - э/п ЭОООО руб. 

4 БУХГАЛТЕР 4 МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 

4 ДВОРНИК -э/п 15000 руб. 4 ПОМОЩНИК ЮРИСТА 
4 КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА КАЧЕСТВА (ОТК) 

4 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
корпоративный транспорт, полный соцпакет, оформление по ТК РФ 
тел, 8-902-301-18-26, 8 (831) 411-11-77 


Склад готовой косметической продукции приглашает на работу 
КОМІЫЕКТОВЩИКА - з/п от 20000 руб. 

ОПЕРАТОРА СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ 
- Э/п от 17000 руб. 

КЛАДОВЩИКА - з/п от 23000 руб. 

БРИГАДИРА СКЛАДА - м., ж., уверенный 
пользователь ПК, з/п от 22000 руб. 

Мы гарантируем: оформление по ТК РФ, полный шщшт щЩш 5щй - рфщ 
а» 9-54-71, 8-020-014-47-82 - ѵщых (шшшщ) 

8-010-881 -70-94 г. Котто, ост ; 



Строительной организации 
требуются 

‘ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ 

СВАРЩИКИ 

МОНТАЖНИКИ 


7- 31-70 

8- 905-664-64-13 


РАБОЧИЕ 


теа 8-Ш-7&Ш2. ЬтШШШ. 3-02-03 


ООО «НПЦ «Лидер дв» 

(металлообработка) требуются 

ТОКАРИ 

ШЛИФОВЩИК 

(круглая шлифовка) 
тел. 9-58-57, 8-951-901-19-03 


ОАО УМ < Кетовой». 

♦ МАШИНИСТА БАШЕННОГО КРАНА 

♦ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 

по башенным іраиам 
тел. б-ЗЭ-50, 6-915-949-04-55 



ТРЕБУЕТСЯ 


ШННОМОНТАЖН 

ійЙІі /фрвош ттттш} 

опыгтшы\ 

Щ0 и шттяМ 

тел. 4-54-34, 8 (831) 416-91-1? 


На производственную базу 
(с. Новоликѳеао) требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 


тел. 8-929-046-00-08 и 


ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

і «ші реіяшлі т 5дав № і намеі 
клавши отдал газеты *4янашаі 




Срочно требуются 


с опытом работы 

з/п от 30000 руб. 


з/п от 25000 руб. 

работа в Н. Новгороде 
(Автозаводский р-н) 
служебный транспорт 

тел. 8 (881) 285-86-10 
8-904-047-29-69 
звоипъ с 9.00 да 10.00 









2Д «ЗЕМЛЯКИ» 

^ №22 (877) 8 июня 20 13 


УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на отр. 25 


Филиалу ООО « Глобал -Нѳфтѳгазсервис* требуются 


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

МОНТАЖНИКИ КИПиА 4-6 разр. 

ЭЛ ЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ « 

з/п высокая, ежемесячная премия, соцпакет 

тел. 5-42-81, 8-910-874-71-77, с а. 00 до 17.00 
е-таіі: і 



На «Приволжскую мебельную фабрику» 

(г. Кстово) СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

• СВАРЩИКИ э/п договорная 

е СЛЕСАРИ з/п договорная 

тел. 8-920-052-18-58, Александр 

е ДЕФЕКТОВЩИКИ 

м., ж., з/п 12000 руб. + премия 

О ФРЕЗЕРОВЩИКИ- 
СТАНОЧНИКИ 

з/п сдельная от 25000 руб. 

О ОПЕРАТОР 

СВЕРЛ ИЛ ЬНО- ПРИСАДОЧНОГО СТАНКА 

э/п сдельная от 25000 руб. 

О РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п 15000 руб. + премия 

• РАБОЧИЙ 

с опытом работы, без в/п 

тел. 8-904-780-30-29, Татьяна Анатольевна 

о РАБОЧИЙ 

по ремонту и обслуживанию зданий 

с опытом работы, без в/п, 
навыки ремонтно-строительных работ 
з/п 20000 руб. + премия 

тел. 8-910-872-91-05, Сергей 


требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

на легковой автомобиль 
тая. 0-960-164-13-33 


а л 


На кислородную станцию требуется 


ЗАПРАВЩИК 


теп, 6-951-010-44-18, Влади мир 


шяп© 


ОФИЦИАНТ! 


З/П ВЫСОКАЯ 

тел. 8-920-024-29-09 


ВОДИТЕЛЬ 

на КамІАЗ кат. С, Е 

тел. 6-36-99 


ВОДИТЕЛЬ 

на КамАЗ- манипулятор 
тел 8-920-040-07-48 




В ТРУ. «Мага» (п Фадиково) требуется 

ОХРАННИК 

з/п от 14000 руб. 

наличие лицензии желательно, 
возможно временное проживание 
в верхней части Н. Новгорода 

3-920-077-25-29 


Организации СРОЧНО требуются 


ВОДИТЕЛИ 


КРАЗ, КамАЗ 


тел. 6-904-928-33-77 
6-73-06 




тел, 3-45-67 


Приглашаем 

ОХРАННИКОВ 


отдыха (Нююпдодсш сйбл.) 
с праживанмем и питанием 
ш Ф0МЯТ ■ г. Котадвз 
график: сутки - работа, трое - отдык 
се&авремвнная а/п, оформление по 
Ж РФ, соцпакет 

по ъщшяі г. Н. Новгород, 
ул. д. 4 е 2 эт «к 

тая. 8 ГВ31) 241-23-24, 230-15-32, 
8-920-253-15-32 



Организации требуется 


2-89-13 


в тц «ИКЕА» (п. Федяково) требуется 

требуются 

ОХРАННИК 

|^п!6т 14000 руб. 

наличие лицензии желательно, 
возможно временное проживание 
ш верхней части Н. Новгорода 

8-920-050-15-60 

ОХРАННИКИ 

работа на заводе в Кстовсш районе 

График работы: 

сутки - работ, гроз - отдых, 
а/п от 1800 руб./сутюк 
Желательно наличие удостоверения 
частного охраннике 

тал. 8 (831) 417-33-04 
8-951-901-45-37 


Государственной организации 
требуются 

ГЛАВНЫЙ 


тел. 8 - 950 - 352 - 37-34 

БУХГАЛТЕР 

со знанием бюджета 
тел. 8 - 951 - 901 - 77-04 


Организации требуются на постоя жую работу 

СЛЕСАРЬ 

(возможно обучение) 

СБОРЩИЦА. 

(без опыта работы) 
тел. В-91 0-387-03-96 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

тел. 8-910-387-03-90 

Звонитъ Строго С 8.00 ДО 17.00 


Строительная организация 
на постоянную работу 

•МАСТЕРА СМР 
•МОНТАЖНИКОВ 

наружиьатрѵбоіроваідв 

• ВОД ИТЕЛЕЙ і м«м 

бе) в/щ Щ 



тел. 8-920-256 
пн-пг, с 8.00 до 17.00 


ООО «ТвжноТше* (прошна) требуется 


• ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ПО КАЧЕСТВУ 

• МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

резюме на е-таіі: НахѲМх.пі 

на постоянную роботу требуются 

оНУЛЬШРГШШОР 
0 ДВОРНИК 
о ПРИМЧИМ 
ОІШОПИК 4-54-83 

8 (831) 438-77-05 

* СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

тел. 9-41-73 

МЕБ^А* ФАБРИКА . 

«М.С.П 3» • СЛЕСАРЬ-НАПАДЧИН 

• ШДОВЩНИ-ГРИЧИІОІ 

оплату! (от 20000 руб.) МС1№Щ 

ВмЖі-вВ • ЮДНІЕІМНІЩПІР 

Организация примат на работу 

ПЛОТНИКА- 

БЕТОНЩИКА 

тел. 6-960-169-60-69 

ПОДРАБОТКА 

(возможно студенты) 

тел. 8-920-052-99-62 
6-929-053-56-99 


Организации (ул. Береговая) тре б уется 

КОЛЕРОВЩИК КРАСОК 

гегтидаѳвнЛ график работы, сб, вс - вышней 
Э/п 18000руб. +І0внт, офорнлмиеіюТКРФ 
таи. ЗрІ ІІ 4И46-Т7, Кщд, 6-951-907-66-66, Ав акоей 


ООО «ДУККР* (п. ждановский) 

на летний период требуются 

МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ 

(ремонт подъездов] 

КРОВЕЛЬЩИКИ 



ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 


ПРАВИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В Н. НОВГОРОДЕ И КСТОВО 



ѵГ^ 

- 4^ 


И РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА 


Э КАССИРЫ 


а грузчики 


® СОТРУДНИКИ 8 ГИПЕРМАРКЕТЫ 


3 С ОТН УД И И К И И А ШБ ЕИНОЕ ПРОИЗ ВО Д СТ ВО і БЕЗ ОП Ы ТА РАБОТЫ) 


а упаковщики 


3 ФАСОВЩИКИ 


РАБОТНИКИ СКЛАДА 




ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА 

ВЫПЛАТЫ КАЖДЫЕ 5 СМЕН 

ГРАФИК И МЕСТО РАБОТЫ ВЫБИРАЕТЕ САМИ 

АКЦИИ И БОНУСЫ 






д^П ріШМ ые люди 

О ѵк.сот/ргаіигіі 


+7(831)261-36-38 


шѵѵѵѵ.ргаІиЦі.сот 


170 


160 


150 


140 


130 


120 


Собеседование по будням а 11:00 и 15:00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, 4, офис 404 


ООО «Отряд пожарной охраны-2* в связи с созданием газоспасательного 
формирования по охране ООО «РусЁннил* приглашает на работу 


гшяштш 

КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 
50ДЕТШ АВТОБУСА 

ЕНСТР7ЕТ0РА ПО ПР0ФШШЕЕ 


график: 

сутки - дежурство, 
трое - отдых 


дневной 

график 


шдовщш 


\: подіньй соцпакет, тбигышя заработная плата, 
еггршавани® жизни от ншчаетньк случае на произеодстаѳ, 
за ечаг ребшодегеля, шейдерных дна, 

обеспечение швдодаждой, йеч^ю-профклашчвойм 
питание, лышнэа пенсионное обеспечение 


тал 5-36-75, 
8-930-815-79-32 

промзона, ул, Шшжшансш, 
ЗА, 243 -ПН 



ЗАО «ЭЛКАБ» 

Кабельный завод 

(п. Ждановский, Кстошмй райш) 

требуются: 

и ОПРЕССОВЩИКИ 

Я»ННЫЙ график Ф от 25000 руб. 

0 СКРУТЧИКИ э/п от 20000 руб. 

шанный график 

И СЛЕСАРЬ 

пятидневный график работы 

э/п 25000 руб. 

0 ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика 

ммшйгрфк э/п 25000 руб. 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ 

по тел. 8-22-99, 6-22-98 


Организации 

>< 


# 


7 - 99-76 




Приоскольб 


ГРУЗЧИК- ЕАВОРЩЕ 

баз в/п, с опытом работы на оптовом 
складе продуктов питания 

з/п 19800 руб. 

оформление по ТС РФ 

тел. В-915-946-19-54 


лжгаси 

тел. 8-962-5 12-20-69 


УБОРЩИЦЫ 

ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

шЁ\ ‘оаэээ 

тел. 8-950-615-71-16 


1 




полная занятость іштщшт). 
частичная занятость 

(утренние смены) 

Я 8-915-936-17-22 і 

Шпктьз будни, С 10.00др1ДО 

З/П ВЫСОКАЯ 



ООО «УЮТ» приглашает на работу 

7Б0ГШВЕ0В 

территории 

7Б0ГЩВКА 

пронзводсіішнш 
и ШЯУЖОШІЫЖ 



оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет _ „ 

тал 5 - 40-15 


Организации (п. Ждановский) 
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ 

(мѳдкнижка) 

з/п на испытательный срок 
16500 руб. 
оформление по ТК РФ 


8-960-614-97-76, А тр&Й 


ТРЕБУЮТСЯ (Г, КСТОВО) 

ГРУЗЧИКИ 

Ікиіияи проеда, тая 8-92М62-М-62 

I Ешедшшзврплш 8-820-853-51-88 


ПОНЕДЕЛЬНИК 

і ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 


ДЛЯ 


РвКЛВЫНЫЙ ОГГД0Л 

гавоты «Земляки» 

24-001, 24-002 
24-003, 24-004 
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«ЗЕМЛЯКИ» 

№22 (877) 8 июня 2013 


УЧЕБА И КАРЬЕРА 


Продолжение на стр . 26 


ООО «АКРУКО требуются 

КЛАДОВЩИК 

з/п от 20000 руб. 

ГРУЗЧИК 

э/п от 18000 руб. 

ОПЕРАТОР І С 

э/п 18000 руб. 

служебный^ансп^ 



Организации требуются 

РАБОЧИЕ 

ХУДОЖНИК- 

ПОРТРЕТИСТ 

тел. 6-47-40 
8-910-384-27-02 


Ритуальной компании требуются 

РАБОЧИЕ 

(установка памтисоа, благоустройство могил) 




Организации «ДиноПласт Рус» 
требуется на конкурсной основе 

ОПЕРАТОР 

ПРЕССА - м. Р ж. 

З/п от 15000 руб. до 20000 руб. 

Ежемесячная премия, ночные 
и сверхурочные оплачиваются 
в двойном размере. 


посменный график работы: 

1 неделя с 6.00 до 14.00 

2 неделя с 14 О0 до 22.00 

3 неделя с 22.00 до 06,00 


тел. 2-99-01 

ПН-ПТ, С 9.00 до 12.00 


ГБУЗ НО Кстовская 
центральная районная больница требуются 

Ш МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
9 ВРАЧИ УЗИ-днашосшкн 
9 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ по оказанию 
экстренной помощи 

Ьфтел. 8-920-040-08-58 

9 ВОДИТЕЛЬ 
работа по графику, з/п 15000 руб. 
тел. 8-902-784-61-99 


ООО «Геотекс» требуются 

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 

по оборудованию 
нефтехимического производства 

ИНЖЕНЕР ПТО 

{строитеіьство) 

КАМЕНЩИК 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
СЛЕСАРЬ М/К 
ГАЗОЭЛЕКГРОСВАРЩИК 
тел. 2-40-75, 2-40-76 


Строительная 
организация 
примет на работу 

к 


ЗАРПЛАТА 

ВЫСОКАЯ 


ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

ПЛОТНИКА-БЕГОНЩИКА 


► 


УЧАСТКА 


тел. 2-06-42, 8-920-030-66-76, 8-920-023-89-53 



ОТДЫХИ 1 ' 1 


В связи с расширением торговой сети, объявляем 
дополнительный набор на вакансию: 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

20 000-28 000 руб. 

(оклад-ь премия) 

УБОРЩИЦА, ГРУЗЧИК 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Вы убедитесь, как здорово работать в М ЯСНО ВЪ и ОТДОХНИ' 

* Стабильная работа □ успешной компании * Соблюдение ТК РФ 
. Возшж інасть кй рьерн о го и * Бес пл атн ое корп орат и в н ае 

про ф ес си он ал ьн о ю роста обуме и не 

■ Бес плат нь і е об еды и фи р м енная одежда ■ Т руд оу стр о йств □ в ва шем ра йо& е 

Ксктйндэ Умьыу Усгешнш Людс -і 


По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам: 

8 (831) 467-87-97, 410-92-02 

или отправляйте резюме по адресу: гаЬо(а 52 @сооІсІ@ѵег.гіі 



йІГПШІІІІІРТ На производство Группа Коопбпгіі яБЙОртий» 

ФМРГівдінпі* I (мегаллообрвбсгка} требуются 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР по мешшобрабетке 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ, м , смежно обучение 

КОНТРОЛЕР ОТК 

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛ ЫЦИК а 
ТОКАРЬ 3-6 раэр,, ФРЕЗЕРОВЩИК 3-6 раэр; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию оборудован! 

ГРУЗЧИК 

оформление по ТК РФ, обращаться в отдел персонала ГК «Меркурий» 
тел 2-06-82 (ул. Ступишина, территория завода «Агат») 

пн-пт, о 8,00 до 17,00 резюме на е-пгіаіі: едогаѵа#ык-т@гсигу.гіі 



Приглашаем на работу в магазин самообслуживания 
(г. Котова и к.п. Зеленый город) 

КЛАДОВ ЩИ ШВ - з/п от 18683 руб. до 19333 руб. 
ОПЕРАТОРОВ ПК - з/п от 18303 руб. 

СТАРШИХ КАССИРОВ 

- з/п от 13003 руб. до 18833 руб. 

КАССИРОВ 

- з/п от 16333 руб. до 18833 руб. 

ПРОДАВЦОВ из шыішздку товара 

- э/п от 11633 руб. до 18500 руб. 

ПРОДАВЦОВ гаотромома 

- з/п от 11630 руб. да 18600 руб. 

КОНТРОЛЕРОВ - з/п от 17003 руб. 

ПИЦЦЕРИСТОВ - з/п 13333 руб. 

9 у нас можно работать по УДОБНОМУ для Вас ГРАФИКУ 
{5/2, 2/2, по гибкому графику) 
і мы выплачиваем дополнительные ПРЕМИИ 
за стаж и условия работы 

ш наши сотрудники успешно строят КАРЬЕРУ и проходят путь 
от продавца, кассира, менеджера склада до директора магазина 
9 мы каждый год отравляем детей сотрудников В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 

* яям ОБУЧИМ № а учебном цетр Компании 

Ф мм платим ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, пом Вы учвйт&ш» 
и проходите отвдкирѳвку 

• мм ошшчнемошм оформление ІАЕДШ4НЖІШ и ш продление 
9 мы пр9дззгаш1к#ы сотрудникам УВЕЛИЧЕННУЮ СІШДКУ 



тел. 8-950-355-52-14 , 8 (831) 432-49-11 


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 


ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 

в том числе для работы на высоте 
(монтаж кабельных эстакад и пр.) 

строго без в/п 

ЗД10Т 19000 РУБ., ПРЕМИИ 


по вторичным цепям, с огъгтом работы 

з/п от 18000 РУБ., ПРЕМИИ 
а та аш шлодыа спадшисты 
о апѳістротвлішжнн образованием 
и не имеющие опыта работы, 
вошшю учащиеся с шжмшшш 
профадвдям образованием и студаоты Шов 

з/п от 16000 РУБ , ПРЕМИИ 
(лабильную оплату труда и соцпакет 
гаранта ру т 

звонить строго пн-пт, с 9.00 до 18.00 

тел. 8-951-904-95-79 




мороженого ОДѴ/АІСЕ 


На производство 
мороженого 

ТРЕБУЮТСЯ п№<а , морожаксж, 

БУХГАЛТЕР А 

т рімшнй ©чет 
Резюме на е-таіі: 


ВОДИТЕЛЬ! 

№ ГИ39ВОЙ автошЯП 

(командировки) 

УКЛАДЧИКИ ■ 

э/п от 15000 руб. 

Возможна работа для стутентов на лето 

тел. 9-11-45, 9-05-45 



Организации - Д 

требуются кузнец 

СБОРЩИК 

тел. 8-910-109-39-85 


Монтажной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ИГР на должности 

• мастера 
• прораба 

• инженера ПТО 


з/п по результатам 
собеседования 


а газоэлектросварщики 
5-6 раэр. 

• резчики 4-6 раэр. 

• слесарь-монтажник 

З-б разр. 

тел. 5-37-30 
8-951-907-45-69 


4^ РОСКОМСТРОЙ 

Приглашаем на работу (промэона г, Котою) 

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ б., в/п 

пятидневный график работы, 
доставка служебным транспортом, 
обеспечение горячим питанием, 
спецодеждой 

з/п от 19000 руб. (на руки) 

тел. 8 (831) 279-98-30 
8-920-048-19-83 
8-920-02-60-539 

Адрес отдала кадров: г, Н, Новгород, 
Московское ш., 1В1(ост.ддБереэовская») 


Предприятию требуется 

БУХГАЛТЕР 

в/о, опьгт работы от 1 года 
работа с Клиент- Банком, 
знание 1С 7.7, 8.0 
обязанности: расчетный счет, 
касса, авансовые отчеты, 
внутренние отчеты, реализация 
з/п 16000 руб. 

• полный рабочий день 

• соцпакет 

• служебный транспорт 


резюме на е-таІІ 

тел. 61-1-81, В (В31) 228-08-04 

уя. Мигастраімая, 3 



АДМИНИСТРАТОР 


МЕНЕДЖЕР 

тш. 2 - 42 - 76 , Мб. 2702 , «-« 0 - 009 - 20-06 


ООО «Нефтеспецмонтаж-ННі* 

приглашает на работу 

°СШРЕИ- <<® 
МОНТШКОВХЧ 

оГАЭОРЕЭШОВ 

з/п высокая, соцпакет 


івннан 


Томлений 


Тірсбуютаі 

работа в К.П. Зёа&ный город 
графики: суш - работа*; > ірое - отдых 
двое суток - работа, четыре суток - отдых 

ишпшд 

1 нроводат набор 

ф огарвщиков' 

КИМ В ВИДЕ 
ПЛАСТИЛИНА 

[работа в п. Большая Ельня 

з/п 13000 руб. 

ітгщжмі грвфя работу сВМтІШ' 

тел. 8-910-393-95-45) 

_ Владимир 


СПЕЦІШІИСТ ПО ЗАПРАВКЕ 
КАРТРИДЖЕЙ И РЕМОНТУ 
ОРГТЕХНИКИ 
тел. 8-920-031-54-00 


ООО «СТРОЙЭНЕРгаМОНМЖ» 

срочно примет на работу 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

ШШЛЖЗ 

УБОРЩИЦУ 


э/п 7303 руб. 


тел. 7-99-95 




«Конур» требуется 


МЕНЕДЖЕР ПО ЗАГОТОВКЕ 
ЦВЕТНОГО И ЧЕРНОГО 
ЛОМА гѳл- 8.920-040-07-48 


ООО требуете* 

РАДИОМОНТЕР 

(антенщнк) 


. 7-07-07, 8-902-880*57-75 



Организация примет на работу 

ОПЕРАТОРОВ 


по ремонту 



з/п оп результатам собеседования 
оформление поТК РФ 
тел. 5-32-01 


Для работы на нефтебазе требуются 


тел. 8-951 -904-12-00 


ж 

й 


В кафе «Элит» 
СРОЧНО требуются 


ОФИЦИАНТУ 

уборщица! 


8-904-905-11-55 

8-920-003-34-43 



Предприятию по производству 
металлоизделий требуются 

СОТРУДНИКИ 

на производство, склад 


забота временная 
на летние месяцы) 


без опыта работы, обучение 

З/П ВЫСОКАЯ 

оформление по ТК РФ 


тел. 8(831)220-25-70 (71, 76, 77, 80) 

звонить пн-пт, с 8.00 до 17.00 


Предприятию по производству металлоизделий 
напостмшую работу 


(первичная документация) 
хорошее знание ПК, 1С 

з/п 15000 руб. 


на проі 

з/п 15000 руб 

ГРУЗЧИКИ 

з/п 15000 руб. 

пятидневный график работы, 
с 8, 00 до 17,00, оформление по ТК РФ 

т 6|831)Ш-25-7Й (71, 76, 77, 80) 
пн-пт, с 8.00 до 17.00 



Магазин «Кали нт» 
{пл. Ленина, 1) 
приглашает на работу 


з/п от 15500 руб. 

ШЭРОВДв? 

з/п от 8500 руб. 
■ИНЬ Д-29-80, 8-953-415-&4-1Ф 



ішш «КАЛИША» 
пл. Ленина, д. 1 
приглашает на работу 


ПРОДАВЦА 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 

(подработка на лето) 

э/п от 15000 руб. 

тел. 2-29-80, 8-953-415-04-19 



работа в г Кстово 
пятидневная рабочая неделя 

э/п от 30000 руб. 

тел. 8-920042-49-32, пл. Лемм, д. 1 


Требуется 

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 


(г. Кстово) 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

ЩЩ ВЫСОКАЯ 

тел. 8-910-101-08-89 










ТА «ЗЕМЛЯКИ» 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 




СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

корпорация 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕ ДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

Доход 25% с продаж, 
оплата еженедельно 

Обучение, мобильная связь, 
питание бесплатно 

тел. 8-920-254-48-76 
ягапяг.Ьед.іпЬгаІео.ги 


Приглашаем на постоянную 
работу в аптеку 

ПРОВИЗОРОВ 

ФАРМАЦЕВТОВ 

Официшъноѳ трудоустройство, соцпакет 
Возможность профессионального 
и карьерного роста 

8-920-048-08-08 
8-920-048-98-23 




ООО «Ваш Дом» 
приглашает на постоянную работу 


ПРОДАВЦА 

оформление по ТК РФ 


г. Кстово, ул. Магистральная, 1 
тел. 2-43-29, 2-48-75 
рѳг 80 паІ_ѵд#таіІ.ш 


Приглашаем на работу 

ДЕИІІ НРІіРі 

нщивщі 

м,, ж,, работа на охраняемой стоянке 
соцпакет, оформившіе согласно ТК 
график: день, ночь, етсишой, выходной 

з/п 10000 руб. 


Стоповой «КТѴЫЙТШЛЬ» 
тртуѳтся 


тая. 8-910-886-11-18 


требуется 

ВОДИТЕЛЬ- 

ЭКСПЕДИТОР 

на а/м ИЖ-каблук 

Знание верхней чести 
И, Новгороде обязательно 

з/п от 18000 руб. 

тал. 8 '920-077 "61 -01 


ГРУЗЧИК 

етопшыднг 

СЛЕСАРЬ- 


тел. 6-48-19 


ПРОДАВЕЦ 


м., ж., возможно 
без опыта работы 


ШИНОМОНТАЖНИК 

РАБОЧИЕ ОВ 

ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 



'8-910-109-77-99 
8-880 -833- 9В -73, 4-47-57 


I ПОНЕДЕЛЬНИК 
і ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

на ж» меняны и* біша&мй *шр 
Раклажшй отдел гшты «Эвмлакк» 

240-01, 240-02, 240-03, 240-04 


«^Я 

ДЛЫЦНМ 


РАБОТА 

071 ▼ 


Требуется диспетчер в такси. 
Тел. 8- 920-059- 77-77. 

Требуются отделочники. 

Тел. 8-920-064-74-54. 

Требуются евроотделочники. 
Тел. 8-950-602-44-34. 


Требуется водитель без л/а 
(стаж от 5 лет). 

Тел. 8-920-051-86-14. 


На АЗС требуются заправщики, 
уборщицы. 

Тел. 8-903-044-11-14. 

ИЩУ работу водителя на л/а «Га- 
зель» (6 мест, евро- кузов 4 м). 
Тел. 8-909-29^-86-00. 

Требуются автомойщики. 

Тел. 8-920-076-90-27. 

Требуются токарь, инженер- 
механик. сварщик. 

Тел. 8-9Й0- 175-97-59, 8-920-050- 
15-01. 

Требуется флорист (с навыками 
работы). 3/пл. оклад + %. 

Тел. 8-905-193-16-45. 

Требуется флорист. 

Тел. 8-950-353-60-75. 

Организ. требуются водители, 
экскаваторщики, бульдозерист. 
Тел. 8-951-91 8- Й9- 00. 

Требуется водитель- дальнобой- 
щик кат. «Е». 

Тел. 8-930-705-53-60. 

Требуется машинист- водитель 
экскаватора- погрузчика ёСВ. 

Тел. 8-950-350-10-90. 


Требуется водитель кат. « Е : > на 
бензовоз (опыт работы). 

Тел. 8-929-050-77-72. 

Требуется дезинфектор. 

Тел. 2-05-17, 8-926-000-32-35. 

Требуется продавец продуктов. 
Тел. 8-908-743-94-96. 

Требуется продавец-консульт. 
Тел. 8-920-012-00-70. 


Требуется продавец. 
Тел. 8-Г~~ 


-920-111-15-20. 


Требуются рамщики, подсоб- 
ные рабочие на пилораму. 

Тел. 8- 952-4 72-7 6-4 0 . 


Требуется монтажник отопления 
Тел. 8-920-030-О6-86. 

Требуются специалисты по ра- 
боте о населением (возм. подра- 
ботка]. 3/пл эта 12-1 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-894-81-04, Кирилл. 

Требуется водитель в такси без 
л/а (график). 3/пл. от 15000 рѵб. 
Тел. 8- 908 -736-40-0 Т 


Требуется водитель на МАЗ- 
миксер. 

Тел. 8-910-123-11-95. 


Требуются рабочие на произ- 
водство сухих строительных сме- 
сей. 3/пл ага сдельная. 

Тел. 8-920-001-07-05. 


Тре бу юте я официантки. 

Тел 8-951-909-47-06 

Т ре бу ет с я убор щи ца . 

Тел. 65-888. 

Требуются операторы на произ- 
вол ствен н ы й уч а сток . 

Тел. 65-888. 

Требуется водитель на КАМАЗ. 
Тел. 8-953-57-57-727. 

Требуются водители ел /а, 1000 
руб. /смена + ГСМ. 

Тел/ В- 920-006-22-44. 

Требуются охранники в промзо- 
ну (с лицензией). 

Тел. 2-44-24. 

Требуется директор магазина, 
продавец- консультант. 
Тел.2-26-65. 

Требуется менеджер по работе 
с клиентами в такси. 

Тел. Б- 920-007- 30-67. 

Требуются п рода вц ы- консул ьт- 
тантьі в отдел детской одежды. 
Тел. 8-910-790-95-47. 


Требуются повара, официанты, 
ба рм ён ы , кухон н ые ра боті-і и ки , 
Тел 8-920-257-58-04. 


Требуете я м енеджер- консуль- 
тант в мебельный салон. 

Тел. 8-904-927-35-05. 



ПРОДАЖА Н ОБМЕН 
011 недвижимость у 


МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в 
Ждановском + доплата на 2-ком- 
натную ул. пл. в Ждановском, 

ПРОДАЮ. 

Тел. 8-920-078-05-37. 

МЕНЯЮ дом на квартиру, ПРО- 
ДАЮ, 1400 т.р. (от хозяина). 
Тел. 8-910-132-70-02. 

ПРОДАЮ две смежн. комнаты. 
Тел. 8-953-415-68-01, Ирина. 

ПРОДАЮ комнату. 

Тел. 8-904-787-57-84. 

ПРОДАЮ комнату. 

Тел. 8-929-052-68-71. 

ПРОДАЮ комнату, недорого. 
Тел. 8-902-682-68-05. 

ПРОДАЮ комнатув 3-комнатной 
квартире (17 кв.м), 720 тыс. руб. 
Тел. 8-920-007-17-03. 

ПРОДАЮ 1-комнатную «хрущев- 
ку» в хор. сосг. 

Тел. 8-904-791-89-70. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-930-710-45-35. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-920-064-44-87. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-904-799-76-80. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-904-787-59-39. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
в Чернухе (40 кв.м). 

Тел. 8-904-795-26-78. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
(кир. дом, балк., док-ты готовы). 
Тел. 2-45-49, 8-915-944-74-58. 

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру 
(пр. Победы, 14; 45/23/10 кв.м, 
от хозяина), 2480 тыс, руб., на- 
личные - торг „ 

Тел. 8-929-039-19-75. 

П РОДАЮ 1 - к ом к атную к ва ртиру 
(3/5-эт. дома, 30/18 кв.м, бал- 
кон. чист, продажа), 1430 т.р. 
Тел. 8-950-353-40-38, 2-37-47. 

П РОДАЮ 1 - к ом и а иную к ва ртиру 
в Чернухе. 600 тые. руб. 

Тел. 8-902-303-92-85. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. 8-92О-013-42-76. 

П РОДАЮ 1 - к ом н а тную к ва рт иру 
ул. пл. , 1600 тыс. руб. 

Тел. 8-95 1 -903- 82-57, 3-41-40. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. 9- 15-89, 8-902-300-11-58. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру 
на Приволжском (сост. хор.}. 
Тел. 8-905-662-20-98. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. 8-902-682-68-05. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. 8-910-386-38-58, 3-53-76. 

ПРОДАЮ 1 -комнатную квартиру 
ул. пл. (центр города, ремонт). 
Тел. 8-903-608-56-99. 

ПРОДАЮ 2- комнатную «хрущев- 
ку», недорого. 

Тел. 8-9О2-687-08-07. 


ПРОДАЮ нов. 2- коми атную квар- 
тиру е строящ. доме, 1800 т.р. 
Тел. 8-951-903-90-34. 


ПРОДАЮ 2- к ом и атную квартиру 
(66 кв.м, 3/5-эт. кирп. дома, ул. 
Кстовская, 23, от хозяина). 

Тел. 8-962-506-64-17. 


ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
(47 кв.м, 2/9-эт. кирп. дома, пр. 
Победы, 1, сост. хор., мебель, 
встр. кухня, кондиционеры, от 
хозяина), 2600 тыс. руб. 

Тел. 8-910-790-11-04. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру. 
Тел.8-902-303-92-85. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-951-910-66-64. 

ПРОДАЮ 2-комнатную «бреж- 
невку» (пр. Рачкова, 9), 2250 т.р. 
Тел. 8-951-903-82-57. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру. 
Тел. 2-51-50, 8-920-054-56-74. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
(47 кв.м, ст. Кстово, ул. Советс- 
кая, 38 «а»). 

Тел. 8-950-358-60-47. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-951-913-59-92. 

ПРОДАЮ 2-комнатную «хрущев- 
ку» (ул. Мира, сост. хор.). 

Тел. 8-902-685-39-96. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
(42 кв.м), 1850 тыс. руб. 

Тел. 8-952-462-85-07. 

ПРОДАЮ 2-ком н атную квартиру 
ул, пл. на ул. Кстовская, 2700 г.р. 
Тел. 8-952-462-85-07. 

ПРОДАЮ 2- ком и атную квартиру 
у л пл. в 3 м/р-не. 

Тел. 8-902-662-68-05. 

ПРОДАЮ 2- комнатную квартиру. 
Тел. 8-910-399-02-23. 

ПРОДАЮ 2- коми атную квартиру 
в Шелокше (2/3-эт. дома, 43,3 
кв.м, два балкона, от хозяина), 
1700 тыс. руб. 

Тел. 8-920-076-21 -55. 

ПРОДАЮ 3- коми атную квартиру 
ул. пл. (9/9-эт. кирп. дома, ул. 
Кстовская, 15). 

Тел. 8- 920 047 - 68- 39 . 

ПРОДАЮ 3- коми атную «бреж- 
невку», 2350 тыс. руб. 

Тел. 8-904-395-83-42. 

ПРОДАЮ 3- комнатную квартиру. 
Тел. 8-902-303-92-85. 


ПРОДАЮ 3- комнатную квартирѵ. 
Тел. 8-910-387-89-05 

ПРОДАЮ 3- коми атную «бреж- 
невкѵ» (5 эт.,сост. хор.), 2350 г.р. 
Тел. 8-951-913-59-92, 

ПРОДАЮ 3- ком и атную квартиру 
ул. пл. (4 м/р-н), 3200 тыс. руб. 
Тел. 8-952-462-85-07. 

ПРОДАЮ 3- коми атную квартиру 
ул. пл. на ул. Ступ иш ина. 

Тел. 8-902-682-68-05, 

ПРОДАЮ 3- комнатную квартиру 
в Ждановском, 2550 т.р. 

Тел. 8-930-815-81 -80. 


ПРОДАЮ дом (все удобства, 
зем. участок, гараж). 

Тел. 8-904-781-03-85. 

ПРОДАЮ дом. 

Тел. 6-37-52, 8-908-721-97-04. 

ПРОДАЮ дом в Д. Константинов- 
ском районе. 

Тел. 8-920-049-84-87. 

ПРОДАЮ дом, зем. участок. 
Тел. 8-904-787-59-39. 

ПРОДАЮ дер. дом и зем. учас- 
ток (30 соток) в Шелокше. 

Тел. 2-28-19. 

ПРОДАЮ дом и зем. участок. 
Тел. 8-910-387-89-05. 

ПРОДАЮ дом в Новоликееве. 
Тел. 8-904-784-08-51. 

ПРОДАЮ новый дом в Кадницах 
(160 кв.м), 3200 тыс. руб. 

Тел. 2-08-64, 8-951-903-82-57. 

ПРОДАЮ дом и зем. участок. 
Тел. 8-906-364-01-35. 

ПРОДАЮ дом в с. Толмачево. 
Тел. 8-952-464-63-95. 

ПРОДАЮ дом в Работках. 

Тел. 9-15-89, 8-902-300-11-58. 

ПРОДАЮ дом в д. Г оряньково. 
Тел. 8-902-685-39-96. 

ПРОДАЮ дом, зем. участок. 
Тел. 8-903-056-55-02, 7-77-60. 

ПРОДАЮ дом в ст. Кстове, 
недорого. 

Тел. 8-910-389-17-88. 

ПРОДАЮ дом в Работках, 

Тел. 8-902-682-68-05. 


ПОКУПКА 

012 недвижимость у 


КУПЛЮ 1 -комнатную квартиру. 
Тел. 8-964-837-38-50. 

КУПЛЮ 1 -комнатную квартиру 
(от хозяина }. 

Тел. 8-904-059-68-02. 

КУ П Л Ю 1 - 2- ком н атну ю ква рт и ру 
(2-3 этаж, за наличные). 

Тел. 8-92О-028-20-09, 4-38-00. 

КУП Л Ю 1 - 2- ком н ат ную ква ртиру. 
Тел. В-920-071-11-84. 

КУ П Л Ю 1 - 2- ком н атну ю ква рт и ру 
(от хозяина, наличные). 

Тел. 8-910-386-38-58, 3-53-76. 

КУП Л Ю 1-2- ком н ат ную ква ртиру. 
Тел. 7-51-76, 8-903-608-56-99. 

КУПЛЮ 2-3- коми атную квартиру. 
Тел. 8-9О2-687-08-07, 9-14-74. 

КУПЛЮ квартиру, комнату. 

Тел. 9-15-89, 8-902-300-11-58. 


ПРОДАЮ 2- к ом на тную квартиру 
в Чернухе (не агентство). 

Тел. 8-902-309-88-08. 

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти- 
ру, недорого. 

Тел. 6-37-52, 8-908-721-97-04. 

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 
в Шелокше, 

Тел. 8- 905- 1 94- 54-57. 


ПРОДАЮ 3- коми атную квартиру 
ул. пл. (без отделки), 2990 т.р. 
Тел. 8-920-007-17-03. 


ПРОДАЮ новые 3-х и 4- комнат- 
ные квартиры в строящ. доме. 
Тел. 8-951 -903-25-02, 


ПРОДАЮ 4- ко мн атную квартиру 
ул. пл. (4/5-эт. кирп. дома). 

Тел. 8-904-791-89-70. 


КУПЛЮ дом в Безводном, МЕ- 
НЯЮ на 2- комнатную квартиру в 
Кстове. 

Тел. 8-920-020-17-50, 

КУПЛЮ дом (с готовыми докум- 
ми на дом и землю) в любой де- 
ревне Нижегородской области, 
50000-100000 руб. 

Тел. 8-950-346-66-61, 8-930- 700- 
77-12. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


СДАЮ ЖИЛЬЕ 
013 недвижимость V 


сддю квартиру. 

Тел. 8-952-452-10-49. 

СДАЮ квартиру посуточно. 

Тел. 8-904-917-76-09. 

СДАЮ посуточно 2-х и 1 -ком- 
натную квартиры (хорошие). 

Тел. 8-962-512-85-84. 

СДАЮ квартиру (часы, сутки). 
Тел. 8-929-048-11-17. 

СДАЮ квартиру (часы, сутки). 
Тел. 8-930-719-71-10. 

СДАЮ квартиру. 

Тел. 8-908-164-15-67. 

СДАЮ квартиру (по часам). 
Тел. 8-909-295-10-62. 


ГАРАЖИ 

011 недвижимость ^ 


ПРОДАЮ гараж в а/г НВВСКУ. 
Тел. 9-15-48, 8-902-689-49-83. 


ПРОДАЮ гараж на базе «Водо- 
канал» (6x12 м, высота 4,4 м, с 
землей 3,3 сотки). 

Тел. 8-904-784-06-68. 


ПРОДАЮ срочно гараж. 

Тел. 9-15-89, 8-902-304-44-72. 

КУПЛЮ гараж в а/г №4 (с доку- 
ментами), до 90 тыс. руб. 

Тел. 8-920-065-11-12. 


ДЛЯ БИЗНЕСА 
017 недвижимость ^ 


ПРОДАЮ помещение (69,2 кв.м, 
ул. Котовская, 7; офис 3 «б»). 
Тел. 8-926-079-32-42. 


СДАЮ квартиру. 

Тел. 8-910-142-66-87. 

СДАЮ квартиру (сутки, от хоз.). 
Тел. 8-964-833-74-42. 

СДАЮ новую 2-3-комнатную 
квартиру. 

Тел. 8-910-875-35-36. 

СДАЮ квартиру (часы, сутки). 
Тел.3-920-000-27-93. 


ПОИСК КАЙМА 
014 недвижимпсть у 


СНИМУ квартиру (от хозяина). 
Тел. 3-952-451-94-96. 

СНИМУ квартиру, комнату. 

Тел. 2-09-54, 3-920-052-13-66. 

СНИМУ квартиру (от хозяина). 
Тел. 3-950-353-40-33, 2-37-47. 

СНИМУ 2-3-комнатную квартиру 
длм ИТР, дорого. 

Тел. 8-920-033-63-53. 

СНИ МУ квартиру (от хозяина). 
Тел. 8-910-397-33-87. 


ПРОДАЮ, СДАЮ гараж (6x15 м, 
380 V, двое ворот 3x3,5 м). 

Тел. 3-909-233-39-27. 


ПРОДАЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ Площадь 600 кв. и. 
на эемегъном участке 2000 кв, м, 


СДАЮ помещ. (15 кв.м, отдельн. 
вход, ул. Магистральная, 8). 
Тел. 3-950-615-06-36. 



СДАЮ площадь (70 кв.м). 
Тел. 3-910-794-39-17. 


СДАЮ офис., торг, помещения. 
Тел. 3-920-057-99-73. 


МОТОЦИКЛЫ, ЛЕГКОВОЙ 
ОН транспорт У 


АВТОСКУПКА. Выгодные цены 

Тел. 8-905-661-02-57. 


СНИМУ квартиру (от хозяина). 
Тел. 8-904-787-59-39, 9-11-96. 


ДАЧИ, УЧАСТКИ 

015 недвижимпсть У 


АІТбСКУПКАІ 

ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 
ВАЗ, Г АЗ аль, иномарки 

Снимаю е учета 

?шв' 


ПРОДАЮ зем. участок в Подле- 
сове (9 соток, от хозяина). 

Тел. 8-920-009-11-14. 


ПРОДАЮ зем. участок и место 
под отроит -во в Д. Константин ов- 
ском районе, 

Тел. 8-902-785-66-62. 

ПРОДАЮ зем . участок в Ново- 
ликееве (15 соток, газ, вода). 
Тел. 8-902-685-39-96. 

ПРОДАЮ зем. участок в ТИЗ 
« Мед ик » ( 1 0 соток ) . 

Тел. 8-902-685-39-96. 


ПРОДАЮ НѴЫЫОАІ -Акцент 2005 
г . в . (к он ди ц ио н ер , ст ек л оп од ъ - 
ем., зимн. резина, сосг. хор.). 
Тел. 8-910-887-58-90. 

ПРОДАЮ НИССАН -Навара 2007 
г. в. (цв. «серебро», пр. 175 тыс. 
км. сосг. норм.]. 

Тел. 8-905-663-79-55. 

ПРОДАЮ І_ЕХЫЗ-ВХЗЗО 2005 г.в. 
(честный пр. 103 тыс. км, огра- 
ни ч. ѳксклюзивн. серия «грозовое 
облако», чист ый «японец»* цв. 
г ра фито вы й « м ета л л и к » , са л он 
светло-серая кожа + черное де- 
рево, все электро, есть все, 
кроме пневмо, один оч. аккурат, 
хо зяи н , ухожен ный, р ег ул я рны е 
ТО , без ава ри й ) , 1 ,1 мл н , руб . 
Тел. 8-951-904-95-79. 


ПРОДАЮ зем . участок в Мокром 
(15 соток, все коммуникации). 
Тел. 8-903-166-06-26. 

ПРОДАЮ сад-дачу в с/т «Зареч- 
ное» (д. Зелецино, 5 соток), 295 
тыс. руб. 

Тел. 8-910-871-92-44. 

ПРОДАЮ сад. участок с доми- 
ком в Котове. 200 тыс, руб. 

Тел. 8-960-196-33-70. 

ПРОДАЮ сад в о/о «Ждановец- 
2» (2-этажн. дача), 500 т.р. 

Тел. 8-920-078-05-37. 

ПРОДАЮ сад. дачу. 

Тел 9-15-39, 8-902-300-11-58. 

КУПЛЮ земельный пай. 

Тел. 8-980-193-93-98. 

ПРОДАЮ участок под ИЖС в 
Безводном (вид на Волгу, 10 
соток), недорого. 

Тел. 8-902-687-08-07. 


ПРОДАЮ ВМѴѴ-735І 1988 г.в. 
( м а ксим ал ьн ая к ом п л екта ци я ) . 
Тел. 8-902-883-54-08. 

ПРОДАЮ СНЕѴВОІ_ЕТ-Нива 2005 

Тел. 8-950-344-86-79. 

ПРОДАЮ ОАЕѴѴОО- Мехіа 2008 
г.в., торг. 

Тел. 8-904-781-64-19. 

ПРОДАЮ ФОЛЬКСВАГЕН- Джет- 
та 2009 г.э. (АКПП). 

Тел. 8-952-461-19-38. 

ПРОДАЮ ФОЛ Ь КС В А ГЕ И -Джет - 
та 2ш6 г, в, (АКПП, пр. 70 тыс. 
КМ, ДЕИ г. 1,8 л). 

Тел. 8-920-069-11-22, Ирина. 

ПРОДАЮ ФОЛЬКСВАГЕН-Венто 
1994 г .в. (АКПП, дв. 2,0, 1 16 л.с„ 
зимн., лети, резина б /у}, 90 т.р. 
Тел. 8-910-887-92-76, Николай. 

ПРОДАЮ ЗАЗ-СНАМСЕ 201 1 г.в, 
(седан, дв. 1,3, пр. 20 тыс. км, 
цв. серебрист. , МКПП, компл. 
зим. рез., сиги ап из. с а/зап, , С0- 
проигр, кузов оцинк.), 178 т.р. 
Тел. 8-910-881-05-59: 


ПРОДАЮ, МЕНЯЮ МИЦУБИСИ- 
Лансер-9 2004 г.в., ФИАТ-Пунто 
2003 г. в., ВАЗ-21 103 2004 г.в. 
Тел. 3-910-799-40-30. 

ПРОДАЮ ЬАОА-КаІіпа 2012 г.в. 
(хэтчбек, люкс), 379800 руб. 
Тел. 8-950-352-40-29, Давид. 

ПРОДАЮ ЛАДА-Гранта 2012 г.в. 
(цвет черный). 

Тел. 3-915-943-35-97. 

ПРОДАЮ ВАЗ -Кал ина 2007 г.в., 
ВАЗ-2112 2001 г.в. 

Тел. 3-961-630-17-43. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 
(без док-в, на ходу), недорого. 
Тел. 3-904-045-05-84. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2107 2003 г.в. 
Тел. 3-930-719-57-99. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2108 1992 г.в. (цв. 
белый, дв. 1300, сосг. хор.). 
Тел. 3-920-044-46-33. 

ПРОДАЮ ВАЗ-2112 2002 г.в. 
Тел. 3-905-014-59-72, В- 904-929- 
45-21. 

ПРОДАЮ ВАЗ-21 13 2006 г.в., 
120 тыс. руб. 

Тел. 3-904-784-39-60. 

ПРОДАЮ срочно ВАЗ-2115 в 
отл. сосг., 135 тыс. руб., торг. 
Тел. 3-909-297-36-00. 

ПРОДАЮ НИВА-Шевроле 2010 
г.в. (пр. 45 тыс. км, сост. иде- 
альное, ристал инговая). 

Тел. 3-902-730-63-63. 

ПРОДАЮ срочно ГАЗ-3102 (цв. 
белый, 4 стеклопод., отдам с 
номерами), 50 т.р., торг. 

Тел. 3-929-044-17-62. 

ПРОДАЮ ГАЗ-3110-221 «Волга» 
2006 г.в. (универсал, дв. 406 ин- 
жектор, цвет серый), 60 т.р. 
Тел. В-920-254-66-91. 

ПРОДАЮ срочно ГАЗ-31 1 0 
«Волга» на запчасти (двиг. 412), 
недорого. 

Тел. 3-902- 304-23-37. 

ПРОДАЮ ГАЗ-31029 в хор. сосг. 
Тел. 8-920-019-53-07. 

ПРОДАЮ УАЗ- Патриот 2012 г.в. 
( н ов ы й , д и з ел ь , к он д иц и о н ер ) , 
680 тыс. руб. 

Тел . 8- 9 1 0- 1 35- 01-23, Кон станти н 

КУПЛЮ УАЗ, НИВУ и др. 

Тел. 8-910-146- 89-98. 

СДАЮ в аренду РЕНО для рабо- 
ты в такси. 

Тел. 8-929-050-77-72. 

СДАЮ РЕН О- Логан (такси ). 

Тел. 8-908-151-30-30. 


АВТОБУСЫ, ГРУЗОВОЙ 

О 22 транспорт ^ 


ПРОДАЮ ГАЗ-3302 2011 г.в. 
(изотерм.). 

Тел. 3-910-108-60-43. 

ПРОДАЮ ГАЗ ЕЛЬ- 33023 «Фер- 
мер» 11.2009 г.в. (удлин., дв. 
«Крайслер», честный пр. 49 тыс. 
км : цв. белый, один хозяин, все 
ТО, безаварийный), 380 т.р. 
Тел. 8-951-904-95-79, Сергей. 

ПРОДАЮ ПАЗ -32 053 2007 г.в., 
250 тыс. руб., торг при осмот ре. 
Тел. 8-920-066-89-37. 


ЗАПЧАСТИ, ИРИІАДДЕХіеСТИ 

023 транспорт ^ 


ПРОДАЮ опрокиды для легко- 
вых авто, 15000 руб. 

Тел. 2-58-63, 8-952-761-64-75. 


МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА 

033 разное ^ 


ПРОДАЮ ноутбѵк. 

Тел. 2-35-40, 8-915-937-89-94, 


ПРОДАЮ прилавки (промтовар. ). 
Тел. 3-903-605-03-57. 


ОТДАМ красивых котят. 
Тел. 3-960-169-17-76. 




ООО «Волга- Металл» 


лом и отходы 

ХШІПОВ 

і 


Дрова (береза, сосна, горбыль). 
Тел. 3-937-759-53-99. 


ПРОДАЮ варенье из шишек. 
Тел. 8-905-865-21-41. 

ПРОДАЮ лод. мотор «Меркурий» 
(5 л. с., б/у 1 сезон, 2-тактн.). 
Тел. 8- 909- 287- 95- 27 . 

ПРОДАЮ трубы б/у (89x4, 11 
м), 2300 руб. 

Тел. 3-930-717-84-24. 

ПРОДАЮ лодку «Казанка» (с бу- 
лями), два мотора «Вихрь-25», 
70 тыс. руб. 

Тел. 3-930-717-84-24. 


КУПЛЮ срочно иконы от 30 тыс. 
руб., книги, самовары. 

Тел. 8-910" 887 - 08- 96 . 


КУПЛЮ старин Ш иконы, карти- 
ны, от 30 т.р.. книги, самовары. 
Тел. 8-920-010-30-30 


КУПЛЮ медь, олово, нихром, 
свинец, тверд, сплав. Приеду. 
Тел. 8-960-171-73-51, баз вых. 





Самовывоз 
и демонтаж 
любой сложности 


Территория стоянки «АГАТ» 
$Ц“„ ул. Ступишина 
тел. 8 (831) 413-02-47 
ма.оо-ів.н 8 -92 0-253- 02 -4І 


ООО «Патриот» з а купает 


у физических и юридических лиц 
іи-сбе 8.00 до 17.00 ЗА - 7100 иб, 
и- нтщий Ш, 12А- 6800 руб. 

ТдапризициЛереп 17А-5ЭООру6. 

тел. 8-920-0 1 3-74-40 
9-41-79 РЕКЛАМА 


ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
035 разное у 


Зерно, комбикорм. 
Тел. 8-904-396-11-74. 


ВОЛКОВ С-Н 

Оквэытен помощь до 23 ток 


35 лет < 


;И-в7 5 

тле 9, ГО до 17,00, пгдо ШРР. ей: до 14, Ой вкі 


ОТДАМ хорошеньких игривых ко- 
тят в добрые руки. 

Тел. 3-910-392-93-94. 

ПОДАРИМ в добрые руки коти- 
ка и двух кошечек (1 мес., разн. 
окрас, веселые, добр., воспит.). 
Тел. 3-950-340-30-00. 


Широкий спектр услуг 
|йА я0* КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЗКЙІА ВЕТН’ИНЙРНАЯ ПОМОЩЬ § 

п-пс *Мща\9М У Лш 

' «ІВЛ-І7Л гм, 8-920-064-02-63 1 


ОТДАМ котика (3 мес., к лотку 
приучен). 

Тел. 3-904-799-76-30. 

ОТДАМ котят в добрые руки 
(дев., необычный окрас). 

Тел. 3-953-563-34-53. 


„'Х ВЕТЕРИНАРІИ 
ІІ «КОТ И ПЕС» 



НАЯ К ЛИНИКА 

г Щ 


тм. І-ИМИ-Я-Д, МОИИ-ЩН 


ОТДАМ КОТЯТ. 

Тел. 3-920-295-52-69. 

ОТДАМ котят. 

Тел. 3-904-737-11-50. 


ОТДАМ котят в 
добрые руки 
(1 ,5 мес.). 

Тел. 8-950-353- 
4038, 2-37-47. 


ОТДАМ чистых, здоровых коти- 
ков (беленькие, 5 недель). 

Тел. 8-908-762-33-78. 




КУПЛЮ Ал., медь, В К, Приеду. 
Тел. 8-902-683-34-20. 

КУПЛЮ баллоны. Дорого. 

Тел. 8-951-910-44-18. 


ЖНВПТІЫЕ И РАСТЕНИЯ 

031 разное У 


НЬЮ ІЛІѵЬН. 

ОТДАМ ко- 

тят (2 ко- 
шечки, 2 
котика) в 
добрые 
руки 
(к туалету 
приучены). 
Тел, 8-910- 
391-29-53. 


ОТДАМ в 

добрые руки 
котика (6 
мес., ж ел. в 
деревню, бу- 
дет круп- 
ным), кошку 
(стерилизова- 
на, черно-бе- 
лая). 

Тел. 8-953-561-29-04. 


тел. Ъ-№-Ш7-М-75 

ш - чх ѣмша сб цтшь^ишт 

ул. Мндяд 9 (м-н «Любимчик»} 

ОТДАМ котят в добрые руки (лас- 
ковые, игривые, приучены к ту- 
апету, 2 мес.). 

Тел /8-952-467-0 1-36. 

ОТДАМ щенков (девочки). 

Тел, 8-952-762-92-04, 


ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ЮШННСТ «Р 

Ветв?ш В. В, КРЫЛОВ - ' 

2 микрорайон, 19, н-н «Маркиз» 
тел. 74040, 7-48-91, 0-Ш-Э51-Й1-ОІ 

ПРОДАЮ британских и шотлан- 
дских котят. 

Тел. 8-904-924-05-96, 56-1-13. 

ПРОДАЮ щенков западне- си- 
бирской лайки, недорого. 

Тел. 8-920-068-97-06. 


ПОТЕРН И НАХОДКИ 

043 помощь У 


УТЕРЯН паспорт на имя Нурму- 
рода Дилмуродовича Эр га шов а. 
В озн аг ражд ен ие . 

Тел. 8-910-121-89-26, 8-960-180- 
31 -42, 

УТЕРЯН паспорт на имя Р. Ава- 
зова . В оз н аг ражд ей ие . 

Тел. 8-950-605-21-95. 

НАЙДЕНЫ золотая цепочка, 
кр естик , о бр а зок . 

Тел. 8-910-887-19-75. 


для 

БИЗНЕСА, ТОРГОВЛИ 

034 

разное 

▼ 

РЕКЛАМА 

ООО ^ Контур» 

РЕКЛАМА 



щ 


іі 

ІІ 

I § 


нужно РйбОТЙ? 

АЛА 

более Чѵ V 

кзіоѵо.ги 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
051 услуги У 



Наращ. ногтей, ресниц. Шелак. 
Тел. 8-920-064-62-50. 


СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 
052 услуги У 


Фото и видеосъемка, монтаж. 
Тел. 8-905-660-80-00, Александр. 


Тамада + видео + фото. 

Тел. 8-903-602-80-24, Алексей. 


Профес. видеосъемка. Віи-Нау. 
Тел. 8-920-032-17-83, Андрей. 

Фото и видеосъемка свадеб, 
торжеств. 

Тел. 8-915-932-66-78. 

Свадебная фотосъемка. 

Тел. 8-952-462-12-79. 


РЕМОНТ ТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ 

053 услуги У 


Рем. телевизоров, мониторов 
Тел. 8-903-603-58-72. 


РЕМОНТ 

ноутбуков, компьютеров, мониторов, 
оргтехники, ЖК-телѳвизоров 
и плазменных панелей 

Выезд на дом 

Заправка 
и восстановление 
картриджей 

тел. 2-76-91, 
ул. 40 лет 
ООО ^рокшвия» 

Ремонт компьютеров. Недорого. 
Тел. 8-950-615-24-78. 


Г 

і 


1 

■ 


Ремонт, настройка, обслужива- 
ние комп, дома и в офисах! 

Тел. 8-903-053-50-95. 


ООО «КОМПРО-НН» 

• РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ноутбуков, компьютеров, 
оргтехники, игровых приставок, 
модернизация ПК 

• РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
Ф ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

• УСТАНОВКА программного 
об еспеч ения, ЧИСТКА от вирусов, 

тел. 7-63-85, 8-950-В1^66-10 
пр. Победы, 1 
«Компьютер сервис» | 



Ремонт компьют. на дому. 

Тел. 2-35-40, 8-915-937-89-94. 


Г телевизоров 

то 

микроволновых печей 
радиоаппаратуры 

[УСТАНОВКА Эфирных | 

и спутниковых антенн 
«Триколор» и другие 

ІЛ. 7-50-5$, 7-07-07 
В-9№680-57-75 




ООѲШХнивероаль» 

РЕКЛАМА 


Ремонт стиральных машин, холо- 
дильников. 

Тел. 8-920-299-92-19. 


Ремонт холодильников, стир. 
машин-автоматов. Быстро, 
удобно, качественно. 

Тел. 8-908-730-33-73. 



Ремонт холод- в, стир. машин- 
авгсм атов , водонагр ев а те л ей , 
эл ектр ич еск их дух овок . 

Тел. 8-904-920-20-76. 


Ремонт холодильников, стир. ма- 
шин-автоматов (Кстово + район). 
Тел. 8-902-303-39-82. 



1ТОРОВ. I 
эойрадис 

ІЕШЬІХП/К., 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 


Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВІ 
МОНИТОРОВ. НОУТБУКОВ 
БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ 
ПЛАНШЕТНЫХ і№, . КОМПЬЮТЕРОВ 



тал. 2-96-84 
8-928-041-94-11 

РЕКЛАМА 


Ремонт холодильников, стир. 
машин- автоматов. 

Тел. 8-920-052-93-27. 



Ремонт холодильников всех ма 
рок (город, район). Гарантия. 
Тел. 8-903-602-13-15, без вых. 


РЕМОНТ-УСТАНОВКА 



стиральных машин 

холодильников 

кондиционеров 

УСТАНОВКА 

спутниковое ТВ 
конди ционеры 

л Видеонаблюдение 
т Видеодомофоны 

та. 6-953-41 5-8В-1 6 


Ремонт швейных машин. Выезд. 
Тел. 8-953-554- 18-66. 




ул, Шохина, 2А, тел. 2-84-59, 2-20-00 


АВТОСЕРВИС 


КАФЕ 


+ Ремонт двигателей и КПП всех моделей 
4 Компьютерная диагностика 
Ф Развал -схождение (стенд НипХег 3 □) 
Ф Стенд для промывки форсунок 
+ Ремонт ходовой части 
ф Ремонт электрооборудования 

ЛЮКСО В КА 

Ф Сигнализация, музыка, тонировка, 
установка стекол на 60 медведей авто 

ЦЕХ РИХТОВКИ 

ф Рихтовка, покраска, ремонт 
бамперов, полировка 
ф Лаборатория по подбору краски 
4 Стенд правки геометрии кузова 
♦ Аэрография (мастер Клочкова О.) 

МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 

Ф «Оригинальные» 

и «неоригинальные» запчасти 
ф Низкие цены 
ф В наличии и под заказ 
Ф Срок доставки заказа от 1 часа 
ф Гарантия 

СЕРТИФИЦИРОВАНО 


Работа с 9.00 до 3.00 
Банкеты без аренды и платы 
за обслуживание 
(на напитки скидки 50%*) 
Ежедневно акции 
Доставка и скидка* 30% 

(акция «Забери с собой») 
Дискотека, вечерние программы 



До 3 человек 
Финская, турецкая 
бильярд, бассейн 
Заказ из кафе 
Круглосуточно, гибкая цена 

АВТОМОЙКА 

І Наше преимущество - 
это коллектив, 
сочетай ие цена/ кач ество ( 

О оперативность услуг 

Заходите к нам на сайт 

мпіт. 80 поѵа 152 .гіі 


> СЕРВИС: слесарь, электрик, менеджер по продаже запчастей, 

рихтовщик, автомаляр, мойщик, бухгалтер, тші. 8-910-146-62-58 


КАФЕ: официант, повар, оклад +% от выработки 4- премия + чаевые 

тел. 8-904-783-20-28 





Перетяжка, ремонт м/мебели 
Тел. 8-950-350-60-06. 


Обивка мебели, ремонт. 
Тел. 8-920-253-28-61. 


ТЕЛЕФОНЫ редакции 
газеты «ЗЕМЛЯКИ» 

2-40-0 1 

2 -40-02 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МАСЛОВУ 
С&етлану 
с /О-летием! 

Красавице 
и умничке 
Желаем 

В день 
рожденья 
Любви , 

здоровья , 
мудрости , 

Удачи 

и везенья! 

Шестнадцать 
■а - это 
' здорово! 

И взрослая , и юная! 

Будь доченька 

’ІА веселая , 

- Счастливая 

и умная! 
г Родители , 

бабушки, 

Максим. 




ПОЗДРАВЛЯЕМ 

БОКАРЕВУ 

Екатерину 
с 30 -летгіем I 

?Келаем счастья и добра, 

Н а де Шды , Верно ст и , 

щеша ? 

Хорошее в душе хранить У 
Плох о е в ы бр о ситъ, 
забыть , 
Удачи , радости 
во всем , 
ірузей хороших 
за столом! 
Мама., 
доченька, семья 
Ст е пан о Вых . 




ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КЛЮЕВУ 
Пол и н оч к у 
ггер&ым днем 
ро же) о* ни л ! 
Крепкого 
здоровья 

и зсчастья! 
Папа, мама, 
дедушка Саша, 
дедушка Володя. 


ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую 



Валентину 
Ни колаеону 
с юбилеем! 

Деликатна, 

веЖлива, 
тактична, 

Предана душою, 

гармонична 

У Й доброжелательна, 

. „• открытіа, 

уд И в талантах Богом 

не забыта! 

Ваши родные 
А КраеВы, 

КрюкоВы. 


ПОЗДРАВЛЯЕМ 
гг ол к оо ни ни 
ПАРШИНА 
Валерии 
Иоанооича 
с 7 О- л е пг и ем ! 

Пр им ите гюздра В л а нья 

В юбилей! 

Пусть солнце долгий путь 
В а ш о сВе ща е т , 
От всех коллег 
ю кафедре, друзей 
ЖелаеУсил 

и счастья 
Вам 
Желаем! 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
л ю б им ого мужа 


Ф 

Дмитрия 
с 30 -летнем! 

Ты - наша радость, 

н а ше с ч астье , 
Ист о чн ик Ж из н и 

и теша. 
И знай, что 

горячо любя, 
Мы Жить 

не моЖем 

~ без тіебя! 

/у Жена и дочка. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


+ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПЕЦТЕХНИКУ 


* Автокран «Урал» 25 т. 

(не менее 4 часов) 

* КамАЗ 53213-вышка 

(высота подъема 30 м) 

* МАЗ 555102-самосвал (Ют) * ГАЗ 3307 ПУМ 

* МАЭ 5337 МДК (щетка, бочка) 

* МТ3 82.1 - 

* МТ3 82.1 - 


Ш Погрузчик ХСМА (3 м а ) 

* Автогрейдер ГС 10.01 
ГС 14.02 р ДЗ-9В 

* Каюк «Динапак» (16 т) 


(подметально-уборочная) 

#Эи 


Зксв 


♦ УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

♦ ВЫВОЗ МУСОРА 

♦ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 
ЛЮБЫХ КАТЕГОРИИ 


тал. 2-39-39, 8-908-74440-01, 8402-68648-15, 8451401-7040 


ГАЗЕЛЬ (откр. борт. 5 м). Грузо- 
перевозки до 6,5-8 м. 

Тел. 8-920-076-90-00. 

Перевозки. ГАЗЕЛЬ фург. изотер. 
Тел. 8-960-193-94-06. 


ГАЗЕЛЬ (4 м). Грузчики. 

Тел. 8-920-021-32-63. 

Пиломатериал любой. Дос- 
тавка бесплатно. 

Тел. 8-904-782-50-49. 


Доставка бетона. 

Тел. 8-910-381-40-07. 


АВТОКРАН 14 т, 25 т 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
САМОСВАЛ 15 т, 6 м 
ВЫВОЗ СНЕГА, МУСОРА 
I тел, 6-910-109-97-77 


Пиломатер-л, вагонка, европол. 
Тел. 8-903-608-57-76, 8-905-660- 
26-91 . 



СПЕЦТЕХНИКА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
055 услуги У 


НЬЮ ІА МА 


ГАЗЕЛЬ (13 мест), ПАЗ (25 
мест), МЕРСЕДЕС (25 мест). 
Тел. 8-902-306-60-87. 


ГАЗЕЛЬ. Г/перевозки. Грузчики. 
Тел. 8-960-197-12-45. 

ГАЗЕЛЬ (4 м). Г/перевозки. 
Тел. 8-920-066-99-91. 

РАСПРОДАЖА 


Г/перевозки. ГАЗЕЛЬ. Грузч. 
Тел. 8-920-058-23-84. 


(кирпич) 


БОРДЮРАМ 

теп. 2-84-36 Я 



МЯГКОЙ КРОВІШ пвх 



ГАЗЕЛЬ. Г/перевозки. Грузчики. 
Тел. 8-910-895-76-62. 


ГАЗЕЛЬ большая. Грузчики. 
Тел. 8-902-304-87-68. 


Г/перевозки по городу и обл. 

Тел. 8-920-004-65-65, Михаил. 

Г/перевозки. ГАЗЕЛЬ откр. борт. 
Тел. 8-904-393-46-31. 

Г* БУРИЛКА И 500 от 3-5 метров Л 
г винтовые сваи 

* ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК 
иСБ„ гидро мол сгг 

* МАНИПУЛЯТОР (15 тонн} 

* ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ, 

ОПГС (10-30 Юнн) 

ЛИ 8482487-1747, 8480-Ш-И-Ц В «1)4154 8<У 

Г рузоперевозки. ГАЗЕЛЬ. 
Грузчики. Круглосуточно. 

Тел. 8-920-252-51-10. 

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 

Тел. 8-920-291-00-49. 

5 * АВТОВЫШКА 20 и 22 м, полньй грсад 

Ь* БУРИЛКА 

>> 0250 , 300 , 350 , 500 до 3 метров 

с;* ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 

О 

тап, 8-920-01 2 -30- СИ Я 8-9М-Э2В- 33-77 

Грузоперевозки. ГАЗЕЛЬ. 

Тел. 8-902-307-68-73. 


ДРОВА (б*р«.) 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

* 8(831) 452-95-63, 413-15-74 

тт.ЬіоІгагів-пп.ги, тиу.іютаі.риі.ги 


Пиломатериал. Доставка. 
Срубы бань, домов. 

Тел. 8-987-393-77-93. 


Пиломатериал. 

Тел.3-930-310-13-33. 


Пиломатериалы. Доставка. 
Тел. 8-920-253-53-35. 

Брус, доска 1, 2 сорт. Недорого 
Тел. 3-952-765-77-27. 

Пиломатериал, дрова, опилки. 

ДОСТ дц 

Тел. 3(331)212-99-36, В-905-193- 
61-76. 

ПРОДАЮ бетон. Доставка мик- 
серами. 

Тел. 3-920-252-45-27. 


Кирпич, песок, щебень, 
ОПГС, чернозем, керамзит. 

Тел. 8-950-370-28-29. 

Навоз, песок, перегной. 

Тел. 8-904-799-61-10. 

Навоз, песок. 

Тел. 8-960-193-73-33. 

Навоз, песок. 

Тел. 8-952-466-32-15. 

ПРОДАЮ навоз, песок, торф, 
щебень, ОПГС. 

Тел. 3-903-054-52-33. 

ПРОДАЮ навоз, песок, торф, 
щебень, ОПГС. 

Тел. В-903-054-35-11. 

Окончание на стр, 30 


і 


минута молчания 


минута молчания 


ринимаем заказы на выпечку 
8-910-886-11-18, 8-903-043-21-40 


по ЧвГ 


СТОЛОВАЯ 

«СТРОМТШАЬ» 

ІИППегааГА УЛ. СвОбОДЫ, 9 


Районный Совет ветеранов 
извещает: за прошедшую нед&- 
лю ушли из жизни наши сооте- 
чественники - граждане Рос- 
сии: Евгений Николаевич 
Балакин, Леонид Андрее- 
вич Фарафонтов, Леонид 
Николаевич Нелюбин, Свет- 
лана Михайловна Орлова, 
Павел Александрович Тю- 
рин, Владимир Борисович 
Ложкин, Геннадий Иванович 
Клюкин, Прасковья Семе- 
новна Зуйкова, Александра 
Михайловна Фролова, Ни- 
колай Степанович Пахомов, 
Прасковья Михайловна Бу- 
торова. Роза Дмитриевна 
Муханова, Михаил Л еони- 
дович Гущин, Анна Степа- 
новна Дедова, Евгений 
Александрович Константи- 
нов, Людмила Борисовна 
Константинова, Виктор 
Александрович Разумовс- 
кий, Сергей Алексеевич 
Тяпкин, Александр Геннадь- 
евич Журавлев, Эдуард 
Германович Абиин, Алевти- 
на Александровна Нищен- 
кова, Константин Констан- 
тинович Падалка, Виктор 
Михайлович Гущин, Анато- 
лий Николаевич Горбачев, 
Нина Степановна С окоу ши- 
на. Память об ушедших наших 
соотечественниках навсегда 
останется в летописи района. 


1 мая не стало бессменного завуча шах- 
матной школы 

Розановой 
Любови Федоровны. 

Смерть неожиданна и печальна всегда, но 
во много раз она печальнее, когда уходит из 
жизни цветущая, жизнерадостная женщина, 
полная сил и энергии. 

Любовь Федоровна родилась 15 апреля 1952 
года. В 1974 году окончила Минский педагоги- 
ческий институт, вышла замуж за военного и 
вместе с мужем в 1982 г. приехала в Кстово, 
где на протяжении 25 лет заведовала учебно- 
воспитательной работой в ДЮСШ №2. 

Всегда энергичная, яркая и жизнерадостная, 

Любовь Федоровна наполняла своим оптимизмом все, с чем соприка- 
салась, сочетала в себе наилучшие качества педагога и организатора. 
Красивая, внимательная и общительная, она всегда пользовалась лю- 
бовью и уважением сослуживцев, детей и родителей, 

В 2004 году Любови Федоровне было присвоено звание «Отличник 
образования*. 

Испытывая чувство невосполнимой утраты, приносим искренние со- 
болезнования мужу, детям, внучке, родным и близким Любови Федо- 
ровны Розановой. 

Светлая память о ней останется в сердцах ее коллег и каждого, кто 
знал ее при жизни. 



I Память, достойная ушедших V 

Памятники, брусчатка, ограды 

Действуют скидки: 

- скидка*на любой памятник - от 25% 

• скидка*на благоустройство • 20% 

- скидка'на металлоизделия - 20% 

- пенсионерам - специальные скидки* 

г. Кстово, ул. Ч ванова, 9 
тел. 8 930 819 44- 82 ѵѵѵѵѵѵ.сііпдопп.ги 


__ Общество о ограниченной отзетотшентютъю 

Вовино ‘ритуальная компания 



Совет ветеранов выражает 
бл а года рн ость сот руд н ик ам 
ООО < ВРК* за достойную орга- 
низацию проводов в последний 
путь наших соотечественников. 

Председатель совета 
А. В Захаров. 


Выражаем сердечную благо- 
дарность коллективу ОАО 
<ПГК*, а также всем родным и 
друзьям, кто помог в трудную 
минуту, принял участие в по- 
хоронах и разделил с нами го- 
речь утраты нашего любимого 
мужа, отца и дедушки 
Тюрина 

Павла Александровича. 

Спасибо всем. 

Семья покойного. 


Выражаем 
оердечну ю 
благодар- 
ность всем, 
кто помог в 
трудную мину- 
ту, принял 
участие в по- 
хоронах и раз- 
делил с нами 
горечь утраты 
нашей горячо 
любимой мамы, бабушки, пра- 
бабу гик и 

Зубовой 

Галины Константиновны. 

Особая благодарность сотруд- 
никам ООО «ВРК*, лично Ольге 
Александровне Баклановой за 
прекрасное выполнение работы. 

Низкий всем поклон. 

Семья Зубовых. 



Коллектив детской поликлини- 
ки глубоко скорбит по поводу 
П реж д ев ре м ен в о й ом е рти бы в - 
шего участкового педиатра 

Орловой 

Светланы Михайловны 

и выражает искренние собо- 
лезнования родным и близким . 


Выражаем сердечную благо- 
дарность родным, близким, со- 
седям, друзьям, сотрудникам 
Котовских электрических сетей 
«Нижнов энерго*, всем, кто раз- 
делил о нами боль и горечь ут- 
раты нашего любимого сына 
Сонян 

Вячеслава Григорьевича. 

Семья покойного. 


Выражаем сердечную благо- 
дарность коллективам ООО 
«СгройТрейд*, лично А. И. Куз- 
нецову, ООО «ВРК*, лично 
Н.М. Лебедевой, ООО «Транс 
Сервис*, семье Костылевых, 
семье Мег иных, всем друзьям, 
кто оказал моральную и матери- 
альную поддержку, разделил с 
нами горечь утраты, поддержал 
нас в трудную минуту и прово- 
дил в последний пугь нашего до- 
рогого и любимого сына 
Юрина 

Максима Андреевича. 

Всем вам низкий поклон, доб- 
рые люди. Да хранит вас Бог. 

Семья Юриных. 


РИТУАЛЬНЫЕ 

Ртрльныв прін№і»шш! г 11 Я ВП1ѴІѴЛ 
полный ассортимент, доставка Ц Г II и ШМ 

Заказ столовой, 7 1||1 Я А ХЁ 

Г ^^ ц. 1 ^ ФаЛКа для всех категорий граждан 

Вызов агента БЕСПЛАТНО 

Й» Защитами Отечества 

Благоустройства в счет бюджетных средств 


ул. Тшіалушкинв, 8 ■ 


Запрудное 

Чернуха 


7- 63-09, 7-34-54, 

8- 920-004-97-28 
« 8-906-383-17-00 
а 8-951-910-04-68 


ѵѵѵѵѵѵ. ѵг к-пѵпгак. г и 


ПАМЯТНИКИ 

от простого ДО ЭКСКЛЮЗИВНОГО 
на камень 


СКИДКИ до 35% 


на установку 


Выражаем соболезнование 
Валерию Владимировичу Ми- 
щенкову по поводу смерти 

мамы. 

Банновы, Лизунова, Жарковы. 


ул. Нижегородская, 2А (рынок) тел. 2-20-28 
ул. Талалушкина, 8 (ВРК) тел. 7-34-54 

ул. Маяковского, 4 (РАЙПО) тел. 6-34-12 


жнш т и бшшх действий в €*ёт шщт & \ 


Коллектив ПСМиМБ ООО «ЛУ- 
КО Й Л - И ижег о род н ефт еор г син - 
тез* выражает соболезнование 
семье по поводу смерти началь- 
ника цеха №5 

Деменкова 
Валентина Ивановича 


Кстовский районный Совет ве- 
теранов выражает соболезнова- 
ние родным и близким по пово- 
ду кончины врача -педиатра 

Орловой 

Светланы Михайловны 


Выражаем сердечную благо- 
дарность родным, близким, со- 
седям, коллегам по работе и 
всем, кто разделил с нами боль 
и горечь утраты нашего люби- 
мого сына, отца, деда 
Ложкина 

Владимира Борисовича. 

Семья покойного. 


Выражаем сердечную благо- 
дарность р од и ы м , б л и з к и м , 
соседям, коллегам по работе 
и всем, кто разделил с нами 
боль и горечь утраты нашего 
любимого, светлого человека 
Рябова 

Ивана Федоровича. 

Семья покойного. 


РЕКЛАМА 


Кафе «(Африка» 



3 м/р-н, 22, тел. 2- 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


Окончание, Начало на стр. 29 

ПРОДАЮ навоз. Доставка. 

Тел. 8-904-784-74-72. 


ПРОДАЮ навоз. Доставка. 

Тел. 8-950-612-56-40. 

Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Услуги самосвала. 

Тел. 8-904-915-11-29. 






тел. 9-83-80 
8-987-759-05-09 


Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Вывоз мусора. 

Тел. 8-920-005-34-94. 


Песок, ОПГС, вторичный ще- 
бень, перегной. ЗИЛ (до 6 т.). 
Тел. 8-950-629-38-15. 

Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
Тел.8-902-300-97-62. 


ЗИЛ, КАМАЗ. Бетон, песок, ще- 
бень, ОПГС. Вывоз мусора. 

Тел. 8-908-753-92-89. 



ЗИЛ. Песок, Щебень, ОПГС, ра- 
створ, бетон. Вывоз мусора. 
Тел. 8-951-917-03-27. 


Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
(22 тонны). 

Тел. 8-904-789-91-07. 


Плодородный грунт, черно- 
зем. Дешево! Опт и розница. 
Доставка. 

Тел. 8-908-743-89-51. 


РЕКЛАМА 


КАМАЗ 

|Н 


борт 13 ж 2,4. ы 

сгр&пз да 3 тонн/вылйт 18м 


Услуги КАМАЗа (17 тонн). Пе- 
сок, ОПГС, чернозем, щебень. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-904-908-02-81. 


ОПГС, песок, щебень, черно- 
зем. Вывоз мусора, грунта. 
Тел. 8-910-888-00-98. 

Песок, щебень. ОПГС. 

Тел. 8-908-724-53-96. 

Доставка. Песок, чернозем, ще- 
бень, торф. 

Тел, 8-905-193-19-68, 8-908-230- 
21-14. 


Песок, щебень, ОПГС, грунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-908-769-61-35. 

Доставка, Песок, щебень, навоз. 
Тел. 8-952-772-72-22. 

Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
Тел. 8-910-109-66-73. 

КАМАЗы-са м ос валы . Достав ка 
песка, щебня, ОПГС, чернозе- 
ма. Вывоз строитель!-! . мусора. 
Тел. 8-903-607-76-41. 


Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Вывоз мусора. 

Тел. 3-910-394-68-98. 

Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Вывоз мусора. 

Тел. 3-910-125-61-32. 

Песок, щебень, ОПГС, черно- 
зем. Вывоз мусора. 

Тел. 3-950-610-63-73. 

Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
Тел. 3-910-335-04-84. 


Балконы, лоджии. Отделка. 
Окна ПВХ. Качество. Гарант. 
Тел. 8-920-253-87-37. 



БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
[ ІИ ОТДЕЛКА 


ШКАФЫ. КРЫШИ 
[САИДИНГ ОКНА ПВХ 
іл. 8-920-253-80-64 


Деревянный балкон от 7500 р. 
Тел. 3(331)415-65-73. 


Песок, щебень, ОПГС, чернозем 
Тел. 3-937-746-95-51. 

Песок, щебень, плодородный 
грунт. Вывоз мусора. ЗИЛ (5 т). 
Тел. 3-902-684-31-62. 

Песок, щебень, плодород. грунт. 
Вывоз мусора. КАМАЗ (12 т). 
Тел. 3-903-054-90-70. 


Доставка щебня, кирпича, 
песка, ОПГС. Вывоз мусора, 
земли (до 30 т). 

Тел. 8-953-552-23-23. 


КАМАЗ (с/х, боковой свал, 1 3 
т, 6 м). Песок, грунт, ОПГС, 
мусор и другое. 

Тел. 8-920-034-72-53. 


(^Тт^А^ДУ 

г/п 8,5 т на базе КАМАЗ 43118 

на базе КАМАЗ 43118 
Пропуски на «РусВишлк и «ЛУКОЙЛ - 
Нижагароднѳфтаоргсинтѳе» оформлены § 

ім. 1-17-17, 14141, 141*474-71-77 
СТРОГО с В.00 до 17.00 


Услуги манипулятора (г/п 15 
тонн, длина 9 м), фронтального 
погрузчика, КАМАЗа-самосвала. 
Тел. 3-910-105-03-03. 


Услуги экскаватора- погрузчика. 
Тел. 3-902-632-96-26. 


Балконы . Лоджии. Обшив 
(дерево, пластик). Крыши. 
Окна ПВХ. Отделочн. работы. 

Тел. 3-905-660-62-84. 


ОКНА ПВХ 
ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ГН 
САНТЕХРАБОТ 
РЕМОНТ КВАР 

ІП 

1 

„ Е 
* > 

)ТОАКИ-<<^ 
ІИР «ВОД КЛЮЧ 

Балконы (дерево), пласт, окна. 
Тел. 3(331)410-30-11. 


Балконы. Обшивка. 
Тел. 3(331)291-45-77. 



Балконы. Веранды. Отделка. 
Тел. 3(331)413-36-67. 


Балконы. Окна (дерево, пластик). 
Доступные цены. Гарантия. 

Тел. 3-903-057-29-34. 


Обивка, утепление дверей. 

Тел. 8(831 ) 417-25-42, без выход. 




ЛЮБЫХ дверных и автомобильных 


1:1 , (I 


тел. 8-904-391-23-10 


Услуги крана- манипулятора. Кеп- 
ка, ЖБИ- кольца. 

Тел. 8-951-918-57-47. 


Услуги манипулятора (стрела 21 
м, г/п 7 т, борт 7,5 м, г/п 16 т; 
перевозка срубов), экскаватора- 
погрузчика -ІСВ (гидромолот }. 
Тел. 8-963-232-82-36. 



тел. 8-І20-04И-09-І1, бва выходных 


Уел уги кр ан а - м ан ипул ят ора . 
Тел. 8-904-784-66-77. 


Услуги крана (14-25 тонн). 
Тел. 8-920-296-83-33. 


Услуги автокранов (20, 25 тонн), 
автокран а -вездеход (14 тонн). 
Тел. 8-953- 571 -98- 1 7, 8-920-021- 
18-87. 


Услуги манипулятора. ЖБИ- 
кольца. Доставка, установка. 

Тел. 8-920-055-01-41. 


Установка межкомн. дверей. 

Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 8-950-340-94- 18,' 8- 987-537- 
26-98. 


У стан овк а м еж ком н атн ых дв ер ей . 
Тел. 3-952-441-78-36. 


Электрик. Электромонтаж. 

Тел. 8-908-239-40-35, Дмитрий. 


Электрик. 

Тел. 8-910-790-99-54. 

Электрик. Все виды работ. 
Тел. 8-920-078-59-24. 


< ШШЙ 1 ИИШЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

+ ОТДЕЛКА 

♦ ПЛИТКА 4 САНТЕХНИКА 
4 ЭЛЕКТРИКА 

+ Гарантам!; 

4 РЕМОНТ «под ключ» 

4 ЛЕСТНИЦЫ 

^ ІТОЛП ИЛ| Э-П2-Ц2 


СУ-8 (напротив автостанции) 


Услуги экскаватора ЕК-14. 

Тел. 8-951 -908- 1 9-70. 

Дешевые бетонные кольца. Дос- 
тавка, установка. Копка, Мини- 
экскаватор 
Тел. 3-951-907-79-79. 

Услуги манипулятора (5, Ют), 
мннн-акскават. ЖБИ -кольца. 
Тел. 8-902-303-18-22, 


СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕШИ 

051 услуги V 


ньКЛАМа 

Строит-во. Ремонт. Крыши. 
Тел. 8-904-796-50-71. 


Электрик. 

Тел. 8-920-294-80 

-04. 


СТРОИТЕЛЬШ) 

шгоѵепчшво 

(ущдса брусчатая) любьк 
і^кттфия, а т ч. зшрэішігё 

тел. 8-951-902-21-10 



Ремонт. Недорого. 
Тел. 8-963-230-51-41. 


Бригада выполнит строительные, 
отделочные работы. 

Тел. 3- 953- 565- 54- 1 9 . 




Кровля (все виды). Строит- 
во. Фундамент. Кладка. Ва- 
гонка, сайдинг. Материалы. 

Тел. 2-30-13, 3-906-361-73-36. 


Бурение скважин на воду. 
Тел. 3-904-910-43-23. 


КАНАЛИЗАЦИЯ 

ВОДОПРОВОД 

Фундамент 


МАНИПУЛЯТОР БОРТ 

131/6,8x2,4 м 
стрела 5 т/18 м 

МИНИ-ЭКСКАВАТОР .ІСВ 

класс 3,5 т, 

глубина копания до 3,3 м 
гидромолот, 
гидробур 300 мм 

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 

Неиг НоІІапсІ Іа 160 
Ковш 0,4 м. куб. 

САМОСВАЛ МАЗ 10 т 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 


Щ. 8-И0-1І1-7ІШ, ШР 423 '94.45 


Кровля, заборы, сайдинг. 
Тел.3-920-020-17-50. 



тел. 7 - 999 - 7 , 8 - 950 - 353 - 18-31 

Кирпичная кладка (любая). 

Тел. 8-908-233-91-26, Александр. 


Отделка* Мелкий ремонт 
Тел. 8-952-460-45-24. 


СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
САЙДИНГ 


НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

тод 8-997-759-05-09 


Отделка. Мелкий ремонт. 

Тел. 3-950-374-14-62. 

Откачка выгребных ям. 

Тел. 8-920-006-49-69. 

Кровельные, земляные работы, 
фундамент, прокол под дорогу, 
кладка, штукатурка . 

Тел. 8-91 0-889-04-41 . 



Землян, работы - ямы, траншеи. 
Тел. 3-952-451-01-52. 


ИЗГОТОВ ЛЕНИЕ! 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ! 

вютетд, шикпкн, Сиры 

Т— « а-8Ф-13 РЕКЛАМА 


Сайдинг. Кровля. 

Тел. 8-930-704-85-34. 


Ремонт, отделка, строит-во. 
Тел. 8-910-128-24-14. 


САНТЕХНИКА 



I щжтшз 

тел. 3-52-00. 8-905-662-21-18 


Ремонт квартир, офисов. 

Тел. 2-97-01, 3-920-017-77-24. 


Ремонт кровли дач и гаражей. 
Тел. 3-930-712-33-20. 


КАНАЛИЗАЦИЯ 

(замена, монтаж, гроѳктировдов) 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ 
УСТАНОВКА КОТЛОВ 3 

НАРУЖНОЙ ВОДОГРОВОД І 

НАРУЖНАЯ ЙНАЛШАІШ | 

МОНТАЖ ХОЛОДОВ I 

ПОМОЩЬ В ПОДКЛЮЧЕНИИ „ 5 

к Электросетям домов, дач, бань 3 
СюцроГна материал, ловил форма оплаты § 
Договор. Гарантия 15 лет р 

ШЫЪ Щ 8-910498-11-68, 8-920-1Ш-И99 


Сантехника. 

Тел. 3-903-723-09-23, 3-03-01. 

Крыши. Сайдинг. Строит-во. 

Тел. 3-909-293-20-74, 2-23-36. 

Сантехработы. Водопровод., ка- 
нализац. отопигельн. системы. 
Тел. 8-920-010-29-89, Владимир. 


ОГОПЛЕНИЕ^^Н 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

замена, монтаж, проектирование 

УСТАНОВКА КОТЛОВ 

Россия, Италия, Чехия и др 

дымоход ы 

Договор. Гарантия 

Я 8-950-375-89-26 


монтажная компания 



Сантехработы . Отопление. 

Водоснабжение. Канализация. 
Любой сложности. Установка на- 
сосов. Выезд в район. 

Тел. 8-902-303-51-54. 


Ремонт квартир. 

Тел. 8-951-903-65-00, 

Все виды строительных работ. 
Тел. 8-952-784-69-65. 


САНТЕХМАСТЕР 

* ПРОЕКТИРОВАНИЕ И! О 

сметем отеплении, кэнэдещцнй -о 

♦ 6УРШИЕ ОШАЖИН НА ВОДУ І 

+ КОПКА; елш траншей, ЖБИ кйльцр и 74. 

тая. 4-23-1 §, І 


Са нт ехра бот ы . П л итк а . Рем о нт . 
Тел. 8-910-147-96-67 

Фундамент. Кладка. Крыше. Шту- 
катѵр ка . Шпатл ев ка . 

Тел, 8-903-159-56-48. 

Фундамент, кладка любой сложи. 
Тел. 3-952-443-90-04. 


Строительство <под ключ*. Фун- 
даменты, фасады. Кровля. Ре- 
монт квартир. Плотницкие, сто- 
лярн. работы. Договор. Гарантия 
Тел. 8-929-053-62-27. 


Беседки. Веранды. Вагонка. Сай- 
динг. Утепление. 

Тел. 8-906-355-54-91. 


Фундаментные работы. Крыши. 
Кладка. 

Тел. 8-905-663-01-68. 


Крыши («ПОД ключ». 
Тел. 8-963-230-51-41. 


Ремонт квартир. Плитка. 
Тел. 3-953-553-31-33. 


Ремонт квартир, подъездов. 
Тел. 3-920-052-68-33. 


ѵ пзъЭЭЗШ Щ 


Все виды строительных работ. 
Тел. 8-920-052-68-38. 

Все виды строительных работ. 
Тел. 8-909-288-43-73. 

Обработка земли мотоблоком, 
выкорчевывание, распил. Коше- 
ние травы. Вывоз мусора. 

Тел. 8-909-295-34-30. 


Москитные сетки. 

Тел. 8-904-041-11-55. 

Ремонт. Строительство. Дизайн. 
Тел. 2-84 -04, 8-905-194-40-16. 


БЛАГОДАРНОСТИ 

012 сюОщениі у 


Выражаю благодарность депута- 
ту городского собрания О. В. 

Захарову и Н. Игнатьевой за 

оказанную помощь в вывозе му- 
сора с придомовой территории. 

Инвалид ВОВ В.П. Рюмин. 
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ОТДЫХАЙ! 


Вас жпѵт* • живописный парк I 
ва * *"^ т ' • минизоопарк с павлинами, фазанами 

ДОСТАВКА: 8 (83145) 6-47-77, 8-910-057-47-77, 8-950-357-44-44 
Гултлр^дЗАІСЛЗ БАНКЕТОВ: 8-910-00-74-74-0 

О ІШ ПАРК-РЕСТОРАН 

ст. Кстово, уп. 1 Мая 


1963 


КОНДИТЕРСКАЯ 

в ДК НЕФТЕХИМИКОВ 


пн - пт с 12.00 до 16.00 



ла 


ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА 


И двух 1 


г ДК 


Сто 60 челом к] 

я (до 350 ча 


ТЕЛ. МЕТРДОТЕЛЯ 
8-910-142-60-72 




У нас вы можете найти: 

• Фото рамки 

• Готовые картины 

• Изготовление рам на заказ 

• Товары для художников: 

- Краски по тканям 

• Витражные 

- Акварельные 

- Масляные 


• Большой выбор 

• Низшіе цены 


АКЦИЯ 


5 фоторамок - 5% 
ІО фоторомок- Ю% і 


- Кист и многое другое ул- 40 лег Октября, д. 15, тел. 2-90-39 



чГЧР 

сказать, скажи цветам... 

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ЕЗА&уЪКА 

ул. Сушрива, л. 3, тал. г-91-48, 8-950-353-60-75 | 

О Букеты любой сложности, свадебная флористика 
О Оформление вето, оформление торжеств 
О Оформление кооперативов, букеты на конфет 
ф Игрушки «в цветов, игрушки и цветы ив шаров 
ф Горшечные растения, сопутствующие товары 
ф Каріины и композиции из сухоцветов 

шза® 






Приглашаем всех 
10 июня в 11.00 йв- 
. праздничное открытие 
детской клиники 
«Тонус Кроха» | 

' по адресу; 

г. Кстово, пл. Мира д.3 

В программе праздника: \ 

/ *\ « детская анимация 




конкурсы, подарки* 


Всех- ш2>ейг хорошее нас#ірае*ше/ 


хорошее шгсМ 

'Рег^дехшпе прсѵфшис ймесМе а нашле/ 

, і Г) ф 

■ Шф Яр 




Та 


НОВАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ мН 


КОЛЛЕКЦИЯ 

«САРАФАНЫ от 400 руб. 

* ПЛАТЬЯ трикотажные от 480 руб. 
«ТУНИКИ от 300 ИвМ^УР!^ 

* КОСТЮМЫ для отд ыха 

с шортами от 360 руб. 


НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, КУПАЛЬНИКИ 

ул. Магистральная, 2 

(рядом с автостанцией) 

Раины рябом с 10,00 до 19 00, сб, вс, с 10,00 до 17,00 


ГОЛЛИВУДСКИЙ 

СТАНДАРТ 


ваша улыбка 


Наверное, каждый на нас хоть 
раз в жизни мечтал о такой же 
белоснежной улыбке, как у гол- 
ливудских звезд . 

Но что же делать, если свои зубы 
желтоватые, голубоватые или даже 
в п я т н ах? В а м п ом ожет от бел и ва н и е ! 

Отбеливание - это изменение цве- 
та зуба с темного на светлый, кото- 
ро е п рои схо ди т п ри н а н есен и и гел я , 
в ы те сн я ющего о кра щ ен н ы е п и гм ен ■■ 
ты зубов (при этом никакого механи- 
ческого воздействия на эмаль не про- 
изводится). Каждый из нас может 
выбрать ту форму отбеливания, ко- 
Т ора я ем у н а и бол е е удоби а - до м а ш - 
нее или офисное (про и сходя идее в 
клинике). 

Домашнее отбеливание - простая 
методика, при которой из гот а вшива- 
ется индивидуальная каппа, пациен- 
ту в ы да ется отбе л и р^а юіци й м ате ри ■ 
ал с инструкцией. Вы помеш,аете ма- 
териал в каппу, надеваете ее на зубы 
и носите в течение определенного 
времени. 

Одной из самых популярных сис- 
тем офисного отбеливания является 
/ООМ-З - в ней специальный гель 
наносится на зубы и а кти визируется 
п ри по м ош,и света лампы/ 0(3 М . П од 
действием света из геля выделяется 
кислерзд, который отбеливает тем- 
ные участки зубов, не повреждая при 
этом их структуры. Это происходит 
благодаря наличию в системе 
/ООМ-З аморфного фосфата каль- 
ция, который, растворяясь, способ- 
ствует закрытию трещин и мельчай- 
ших дефектов эмали , что в дальней - 
Ш ем з н а ч ит ел ьн о п ролл евает эффе кг 
отбеливания. 

Многие боятся отбеливать зубы., 
полагая, что это небезопасно, но 
м н о гол ет н и е и сел е до ва н и я и кл и н и - 
ч ески е и сп ы т ан и я д о ка э а л и без оп а с 
ноетъ отбели вайи Я под наблюдени- 
ем стоматолога, фтбеливать зубы 
можно почти всем, не рекомендует- 
ся только это делать до 18 лет и во 
врем я берем ен н ост и . 

Л реи му ш,е ст во м си ст ем ы / О ОМ - 3 
является и то, что результат виден 
сразу по завершении процедуры. В 
среднем зубы становятся светлее на 
8 и более тонов, а если после отбе- 
ливания вы будете следовать инст- 
рукциям, то результат будет радовать 
вас в течение долгого времени. 

Апина Ветрова, да2е{а@3ет.ш 
по материалам, 
предоставленным сотрудниками 
стоматологической клиники 
«Визави» 









гуРЕ6А$ 

Т О У К I 5 Т I К 


ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ 


СПРАШИВАЙТЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
АВИА, Ж/Д КАССЫ 


ѴІПАПАГ. РЕС А8Т. *Ш 


КРЕДИТ, РАССРОЧКА (ОАО «Альфа- Банк*) 


Адрес: ул. 


, 8, тал. 4-23-78, 8-920-078-80 


НК*) 


Билеты в 


КАФЕ 

« 


| КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ] 
СВАДЬБЫ БАНКЕТЫ ' ЮБИЛЕИ 


Мы всегда Вам раду! 


Ы 

В 


/ІШЗХПшЦ® 

отличный отдых 

^ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 
ГОРЯЩИЕ ИГРЫ 

тагъ Ѳ=Ѳ&=ѲЕь 

/Тсгрлз СРо " т ~ 1 шшк 


ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

дли &ШЖ&Ш рекламы на ближайший номер 


Рекламный отдел 
газеты «Земляки» 


240 - 01 , 240-02 
240 - 03 , 240-04 











та «ЗЕМЛЯКИ» 

О* N02 (877) 8 июня 2013 


РЕКЛАМА 


ѵ/СОЮЗ 


РѲСЛАМА 


8 


3 - 11-11 


й 7-50-90 
ЕТмв2 8-952-765-33-33 
ЯММММ НШИ-1ИІ 
I Ы5НІМЯ5 МІНВ-17-17 




п ос ре дн и ч ес ки е услуги 

ТрОймУ^плЮС 

3-33-33 


I 

ш 

о 

г 


70 


6-905-661 -10-06 
8-920-024-98-94 3 
8-951-918-21-91 
В-915-954-52-04 
8-950-612-69-49 


"'ЭКСПРЕСС™ | 

7-01-01 

8-905-660-62-65 
8-951-910-33-43 
ЭВАКУАТОР 
Требцюти ндитем 




ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 



^444-66 

нее 8-В04-902-02-14 
Теле2 0-908- 154- 16-76 
МТС 9-997-558-42-06 
-егафои 8-9-200-900-609 
руб? и— д- а.ам.дм.м.пв 


ТреДюти ДИСПЕТЧЕР ■ ВОДИТЕЛИ С Л/А 



ВОДА 


БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
В КВАРТИРУ И ОФИС 


!> ШАТКОВОШ - 100 руб. 
і Ключ (г. Гор о дам) - » руб. 
Княшімпта водя - 105 руб. 

-90 руб. 



ЯМІПЫ«1»нгб. 

7-5*45 I 

ЯЯЯШТйми-ицо 



ТЕЛЕФОНЫ редакции 
газеты кЗЕМЛЯКМ» 

2-40-0 1 
2-40-02 



12 июня 


ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
РАСПРОДАЖИ! 


скидки 

5д«* 


з<Г 


з&сАІлшюлия/ 

г косметика и парфюмерия 



г. Кстово, ул. 40 лет Октября, В 
т/ф: 7-01-41 



ПРОДУКТЫ 


Что бы это 


конкурс 

Очередной комментарий 
к фото на конкурс прислал 
А. Логинов: 

Поступил так кто-то сдуру 
ІА ( 20 драл с оленя шкуру , 

Мясо , лиВер сдал В ларек, 

А скелет - на козырек. 

Воз Вы шается у Входа 
С и мВ о л русс ко г о н ар о да . 

Все глядят, кому не лень - 
В о т о н ; ист ин ны й <Щ е нь . 

Но на нем лишь ребра, кости. 
Видно, мясо съели гостии. 

Я доюсь ■ до четВерга 
Обломанэт и рога. 

Еще один к ом мет арий пришел 
от Ирины Матвеевой. Она пред- 
лагает на новый лад петь песню 
«Лесной олень# ш фильма «Ох уж, 
эта Настя!# 

Проскакал по городу олень - 
ІА о ст ал а сь о т о л еня т ень . 
Что Ас ты, друг любезный. 

Луидор, 

Поместил над Входом свой" 

гюзор? 



Приезжай к нам. В Кето Во 

В будний день 

Посмотреть, как Выглядит 

" олень. 

Наш -то симВол будет 

позкирней. 

Знать, ему жиВепъся Веселей. 

ІА Ьт счастья круглые бока 
Радуют не только земляка. 

Напомним, объектом нашего вни- 
мания стал символ Нижегородского 
края - олень, расположенный на ко- 
зырьке автосалона «Луидор* на улице 
Л а ри на в Ни жн ем Н овгороде . Зем л я ■■ 
ки, как вы думаете - что бы это значи- 
ло? Ваши комментарии можно п ри но- 
сить вред а кш ю газеты «Земляки» или 


присылать на адрес электронной по- 
чты 2 а^згоѵ-оѵ(штаіІ.ги. 

Все смешные комментарии будут 
опубликованы в газете «Земляки», а 
авторы наиболее остроумных из них 
получат денежные призы и подарки от 
депутата городской думы г. Кстово 
Олега Захарова. 

Инна Гуревич, даге1:а@3ет .ш 


значило? 


0 Адрес ред а кци и , и з д ат ел я : 
607650, Нижегородская обл 
г. Кстово, пл. Мира. д. 6. 

Гі^р://тйгш 3 к5Іоѵо.ги, тел 3(83145) 24-001 
Бесплатно в каждый 
почтовый шдивс Кстова, 
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Собственное производство 
Офисы в 130 городах России 
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Щ щр уіаталогиш&кая клиника ! 



ПОДАРИ СЕБЕ 
БЕЛОСНЕЖНУЮ 
УЛЫБКУ! 
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на отбеливание 

до 30 июня 2013 г. 



ПОДРОБНОСТИ 
НА САЙТЕ 


ѴУѴУѴѴ.ѴІ5АѴІ-5ТОМ.РІ) ^ 
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